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INDICERDEESEGAREGORIE 


A. E. I. 

a) comunicati - b) Consiglio Generale e Assemblea - c) Riunioni 
annuali - d) Sezioni - e) Commissioni e comitati - f) Comitato 
Elettrotecnico Italiano - g) votazioni, statuti, regolamenti - h) 
Istituto Italiano del Marchio di Qualità - v) varie. 


Apparecchi e dispositivi di manovra, regolazione, protezione, 
eee. (vedi anche « Costruzioni elettromeccaniche » 10 - « Im- 
pianti » 23 g) - « Misure » 30 f) - « Trazione » 41). 

a) questioni generali - b) interruttori - c) separatori, contattori, 

ecc. - d) relè di tensione - e) fusibili - f) protezioni varie contro 

sovracorrenti e sovraccarichi - g) scaricatori - h) apparecchi e 

dispositivi di regolazione (vedi anche « Comandi automatici » 6). 

Applicazioni varie (vedi anche « Applicazioni termiche » 4 - 
«Comandi automatici » 6). 

a) questioni generali - b) applicazioni scientifiche (vedi anche 

« Elettronica » 15 - « Elettrobiologia » 12) - c) comandi di 

macchine - d) applicazioni industriali - e) applicazioni tecno- 

logiche dei radioisotopi - f) applicazioni domestiche - g) appli- 
cazioni agricole - v) varie. 

Applicazioni termiche e metallurgiche (vedi anche « Elettro- 
chimica » 13 b) f)). 

a) questioni generali - b) forni - c) elettrometallurgia e tratta- 

menti termici - d) saldatura, brasatura ecc. - e) riscaldamento 

ad alta frequenza, dielettrico, a induzione ecc. - f) caldaie elet- 
triche - g) riscaldamento ambienti, condizionamento ecc. (vedi 

anche 3 f)) - h) riscaldamento a raggi infrarossi - i) pompe di 

calore - 1) produzione di freddo - v) varie. 


Calcolatrici elettroniche (vedi anche « Elettronica» 15 - 

« Applicazioni varie » 3 - «Comunicazioni elettriche » 7). 
a) questioni generali - b) calcolatrici numeriche - c) calcolatrici 
analogiche - d) memorie - e) programmazione - f) applicazioni - 


V) varie. 


Comandi e dispositivi di regolazione automatici (vedi anche 
« Applicazioni varie » 3 c) d) - « Calcolatrici elettroniche » 
5 - « Elettronica » 15). 

a) questioni generali - b) teoria dei comandi automatici - c) co- 

mandi e regolazioni di processi industriali - d) componenti mec- 

canici, idraulici, ecc. per comandi automatici - e) servomeccani- 

smi - f) amplificatori magnetici - g) dispositivi elettrici - v) varie. 


Comunicazioni elettriche (vedi anche « Calcolatrici elettro- 
niche » 5 - « Elettronica » 15 - « Radiotecnica » 35 - « Te- 
lefonia, telegrafia » 38). 

a) questioni generali - b) teoria dell’informazione - c) circuiti 

quadripoli, filtri - d) amplificatori - e) modulazione e rivelazione 

- f) codici e decodificazione - g) segnali campionati - h) ciber- 

netica - i) lettura e traduzione automatiche - v) varie. 


Condutture elettriche (vedi anche « Trasmissione » 40). 

a) questioni generali - b) palificazioni - c) calcolo e comporta- 
mento meccanico delle linee aeree - d) messa in opera e tesa- 
tura di linee aeree - e) cavi per energia - f) isolatori - g) pas- 
santi - h) conduttori - v) varie. 


Convertitori, raddrizzatori, ece. (vedi anche « Applicazioni 
varie » 3 d) - « Elettronica » 15 - « Radiotecnica » 35 - 
« Trazione » 41). 

a) questioni generali - b) convertitori ruotanti - c) convertitori 

a vapore di mercurio - d) dispositivi meccanici - e) dispositivi 

con tubi elettronici - f) raddrizzatori a stato solido - g) moltipli- 

catori e divisori di frequenza - v) varie. 


Costruzioni celettromeccaniche e tecniche costruttive (vedi 
anche 2-16-19-27-29-31-39). 
a) questioni generali - b) organi meccanici - c) circuiti magnetici 


11. - 
12. — 


13. — 


Wo = 


15. — 


16. — 


17. — 


e — 


e magneii permanenti - d) avvolgimenti - e) isolamento - f) 
raffreddamento e ventilazione - g) collettori e spazzole - h) contatti 
- i) apparecchiatura - 1) condensatori - m) giunti elettromagnetici 
- n) macchine elettrostatiche - 6) generatori di impulsi e di forme 
d’onda - p) macchine speciali - q) rumori e vibrazioni - r) 
tecnica dei circuiti stampati e microsistemi - v) varie. 


Decreti, leggi, regolamenti. 


Elettrobiologia. (vedi anche « Trasmissione » 40 h)). 

a) questicni generali - b) effetti della corrente elettrica sul corpo 
umano - c) fenomeni elettrici nel corpo umano - d) elettricità 
animale - e) applicazioni mediche e biologiche - f) radioscopia 
e radiografia mediche - g) effetti di radiazioni - v) varie. 


Elettrochimica. 

a) questioni generali - b) elettrochimica (vedi anche « Appli- 
cazioni termiche » 4 c)) - c) pile - d) accumulatori - e) pile a 
combustione - f) trattamenti superficiali e vari - g) correnti 
vaganti e corrosioni (vedi anche «Trazione » 41 c)) - h) colloidi - 
v) varie, 


Elettrofisica e magnetofisiea (vedi anche « Elettronica » 15 - 
« Elettrotecnica generale » 16 - « Energia atomica » 17 - 
« Geofisica » 20 - « Radiotecnica » 35). 
a) questioni generali - b) elettrofisica generale - c) fisica nucleare 
e atomica - d) macchine acceleratrici di particelle - e) fisica dei 
plasmi - f) scariche elettriche (archi, scintille, ecc.) - g) piezo- 
elettricità, elettrostrizione ecc. - h) elettroforesi ecc. - i) termo- 
elettricità - 1) fotoelettricità e elettroluminescenza (vedi anche 
« Illuminazione » 22 e)) - m) superconduttività - n) magneto- 
fisica (vedi anche « Materiali » 28 d)) - 0) elettroacustica e 
acustica applicata - p) ultrasuoni (vedi anche « Misure » 30 m)) 
q) magnetoidrodinamica - v) varie. 


Elettronica generale e dispositivi elettronici (vedi anche « Elet- 
trofisica » 14 - « Radiotecnica » 35 - « Comunicazioni elet- 
triche » 7 - « Applicazioni varie » 3 - « Calcolatrici » 5). 

a) questioni generali - b) fasci elettronici (cannoni elettronici, 

ottica elettronica, microscopi elettronici, ecc.) - c) tubi elettronici 

- d) semiconduttori, diodi a giunzione, transistori ecc. - e) com- 

ponenti elettronici passivi - f) laser e maser - g) tecnica degli 

alti vuoti - v) varie. 


Elettrotecnica generale. 

a) questioni generali - b) sistemi di unità (vedi anche « Mi- 
sure » 30) - c) teoria dei circuiti e dei campi - d) calcolo di re- 
sistenze, induttanze, capacità, ecc. - e) distribuzione della cor- 
rente nei conduttori (vedi anche « Condutture » 8 h)) - f) feno- 
meni dipendenti dalle alte tensioni (corona, ionizzazione ece., 
vedi anche « Trasmissione » 40 - « Condutture » 8 e)) - g) teoria 
generale delle macchine elettriche - v) varie. 


Energia atomica e nucleare (vedi anche « Elettrofisica » 14). 
- « Elettronica » 15). 
a) questioni generali - b) fissione e fusione nucleare - c) mate- 
riali fissili e fertili - d) tipi di reattori - e) materiali per la co- 
struzione di reattori - f) particolari costruttivi e macchinario 
accessorio per reattori - g) calcolazione - h) misure e regolazione 
- i) tipi di centrali nucleari (vedi anche « Impianti » 23 m)) - 
1) sicurezza e protezioni - m) eliminazione dei residui e prodotti 
di contaminazione - n) produzione di radioisotopi - v) varie. 


Fisica, chimica, matematica. 

a) questioni generali - b) fisica - c) chimica - d) matematica - 
e) teorie statistiche (vedi anche « Misure » 30) - f) algebra logica 
e teoria dei sistemi (vedi anche « Elettrotecnica generale » 16 c) 
- « Comandi automatici » 6 - « Comunicazioni » 7 - « Telefonia » 


38) - v) varie. 
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20. — 


28. — 


29. — 


30. — 


31. — 


Generatori e motori sineroni (vedi anche « Costruzioni elet- 


tromeccaniche » 10). 


a) questioni generali - b) calcolo costruttivo e dei parametri 


c) avviamento e regolazione (vedi anche « Apparecchi » 2) 


Vv) varie. 


Geofisica e fisica dello spazio (vedi anche « Elettrofisica » 14 - 

« Elettronica » 15 - « Radiotecnica » 35 - « Trazione » 41 r)) 
a) questioni generali - b) magnetismo ed elettricità terrestri - 
c) fenomeni atmosferici, temporali ecc. - d) fulmini e para- 
- g) fisica 
dello spazio e astrofisica - h) impiego di missili, satelliti e ap- 


fulmini - e) fenomeni ionosferici - f) raggi cosmici 


parecchiature relative - i) sondaggi elettrici - v) varie, 


Idraulica (vedi anche « Impianti » 23 d)). 

a) questioni generali - b) serbatoi e canali - c) dighe - d) condotte, 
valvole, paratoie ecc. - e) macchine idrauliche (vedi anche 
« Motori primi » 32 b)) - v) varie. 


Illuminazione e fotometria. 

a) questioni generali - b) impianti di illuminazione (vedi anche 
« Trasmissione e distribuzione » 40 - c) macchinario (trans. 
a corrente costante, transf. serie ecc.) - d) Jampade e accessori 
- e) sorgenti particolari di luce (vedi anche « Flettrofisica » 
14 f)) - f) fotometria (vedi anche « Misure » 30) - v) varie. 


Impianti di produzione e trasformazione (vedi anche « Mo- 
tori primi » 32 - « Idraulica » 21). 
a) questioni generali - b) economia generale dell’energia - €) 
considerazioni tecnico-economiche nella progettazione di im- 
pianti - d) opere idrauliche - e) edifici - f) macchinario - g) 
apparecchiature di centrale e quadri - h) centrali termiche (que- 
stioni generali) - i) descrizione di centrali termiche - 1) descri- 
zione di impianti idroelettrici - m) centrali nucleari (vedi 
anche « Energia atomica » 17) - n) impianti speciali (eolici, 
magnetoidrodinamici, termoelettrici, ecc.) (Vedi anche «Elet- 
trofisica » 14 e, q) - 0) sottostazioni e cabine - p) servizi ausiliari 
40) - r) comandi e misure di distanza (vedi anche « Misure » 
30) - s) messe a terra - t) coordinamento dell’isolamento - v) 


varie. 
Industria nazionale e nuovi prodotti. 


Insegnamenti, istituti, scuole, laboratori. 
Libri e pubblicazioni. 


Macchine a collettore (vedi anche « Costruzioni elettromec- 
caniche » 10 g)). 

a) questioni generali - b) calcolo costruttivo e dei parametri - 

c) a corrente continua - d) a corrente alternata - e) tipi speciali - 

V) varie, 


Materiali (vedi anche « Misure e prove » 30 - « Costruzioni - 
elettromeccaniche » 10). 

a) questioni generali - b) per le strutture murarie - c) per le 

strutture metalliche - d) magnetici - e) conduttori - f) isolanti - 

V) varie, 


Meccarica (vedi anche « Costruzioni elettromeccaniche » 10 - 
« Motori primi » 32 - « Trazione e propulsione » 41 - « Fi- 
sica » 18). 

Misure e prove (vedi anche « Radiotecnica » 35 p)). 

a) questioni generali - b) campioni - c) metodi di laboratorio - 

d) apparecchi e strumenti di laboratorio - e) misure industriali, 

metodi e strumenti - f) prove di macchine e apparecchi - g) 

prove e misure su componenti elettronici (vedi anche « Rlet- 

tronica » 15) - h) misure di radiazioni (vedi anche « Elettro- 
fisica » 14 - « Energia atomica » 17) - i) prove su materiali 

(vedi anche « Materiali » 28) - 1) metallografia - m) metodi di 

ispezione (radiografia, ultrasuoni, ecc.) - n) prove e misure di 

grandezze non elettriche - v) varie, 


Motori e generatori a induzione (vedi anche « Costruzioni 
elettromeccaniche » 10). 


a) questioni generali - b) calcolo costruttivo e dei parametri - 


3 


36. — 


37. — 


38. — 


39. — 
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c) avviamento e regolazione - d) tipi particolari - e) regolatori 


a induzione - v) varie, 


- Motori primi (vedi anche « Impianti » 23). 


a) questioni generali - b) idraulici - c) aerodinamici - d) ter- 
mici (caldaie, motori a vapore, a combustione interna, ece.) 
- e) tipi speciali - v) varie. 


— Necrologie. 
— Questioni di carattere economico, finanziario, legali. 


— Radioteenica e televisione (vedi anche « Comunicazioni » 7 - 


« Elettrofisica » 14 - « Elettronica generale » 15 - « Geo- 
fisica » 20). 
a) questioni generali - b) generatori, oscillatori, trasmettitori, 
stazioni radiotrasmittenti - c) ricevitori, rivelatori, stazioni radio- 
riceventi - d) antenne - e) guide d’onda - f) propagazione delle 
radio-onde - g) sistemi radar e applicazioni - h) radiocomuni- 
cazioni, direttive, radiogoniometria, metodi di teleguida - i) ponti 
radio - 1) televisione - m) comunicazioni via satelliti - n) radio- 
astronomia - 0) disturbi e protezioni relative (vedi anche « Tra- 
smissione » 40 0) - « Trazione » 41 c)) - p) misure radiotecniche - 
V) varie. 
esposizioni, congressi, concorsi, ecc. 


Società scientifiche, 


Statistica, tarifficazione e vendita. 


Teleionia e telegrafia. 

a) questioni generali - b) problemi di traffico e di tariffe - c) 
centrali telefoniche - d) apparecchi trasmittenti e riceventi - e) 
lelegrafia e telescriventi - f) linee aeree e fenomeni perturbatori 
(vedi anche « Trasmissione » 40 0) - « Trazione » 41 c) - g) 
cavi telefonici, telegrafici, coassiali, ecc. (vedi anche « Con- 
dutture » 8 e)) - h) comunicazioni ad alta frequenza - i) tele- 
servizio di elettrici (vedi anche 


comunicazioni @ impianti 


« Trasmissione » 40) - v) varie, 


Trasformatori (vedi anche « Costruzioni elettromeccaniche » 
10). 


a) questioni generali - b) calcolo costruttivo dei parametri - 
c) collegamenti e dispositivi di regolazione - d) trasformatori 
speciali (per forni, per prove ad altissima tensione) (per i 
trasformatori a corrente secondaria costante, vedi « Ilumi- 
nazione » 22 c)) (per i trasformatori di misura vedi « Misure » 
30 e)) - v) varie. 


Trasmissione e distribuzione (vedi anche « Condutture » 8). 
a) questioni generali - b) calcolo elettrico - c) linee di altissima 
tensione - d) descrizione di linee - e) reti di distribuzione - f) 
impianti interni - g) fenomeni transitori e protezioni relative 
(vedi anche « Apparecchi » 2) - h) danni, pericoli e protezioni» 
(vedi anche « Elettrobiologia » 12 b)) - i) economia di esercizio 
(rifasamento, stabilità, ripartizione di carichi, ecc.) - 1) colle- 
gamenti internazionali - m) trasmissione a corrente continua - 
n) modelli di rete e artifici di calcolo - 0) disturbi alle teleco- 
municazioni (vedi anche « Telefonia » 38 f) - « Radiotecnica » 
35 0)) - p) manutenzione - q) impianti di miniere - v) varie. 


— Trazione e propulsione. 

a) questioni generali - b) produzione, conversione e recupero 
di energia (vedi anche « Convertitori raddrizzatori » 9 - « Im- 
pianti » 23) - c) linee di trasporto e di controllo e interferenze 
(vedi anche « Condutture » 8 - « Trasmissione e distribuzione» 
40 - « Telefonia e telegrafia » 38) - d) segnalazioni, controlli 
e comandi - e) materiale mobile - f) motori di trazione - g) 
locomotive speciali (Diesel-elettriche ecc.) - h) tramvie e metro- 
politane - i) filovie, teleferiche ecc. - 1) applicazioni. elettriche 
su autoveicoli - m) trazione ed accumulatori (vedi anche « Elet- 
trochimica » 13 d) - n) propulsione navale - 0) impianti ausi- 
liari di bordo - p) applicazioni su aeroplani - q) applicazioni 
in aeroporti (vedi anche « Radiotecnica » 35 h)) - r) appli- 
cazioni su missili e veicoli spaziali (vedi anche « Geofisica » 
20 h) e « Radiotecnica » 35 m)) - v) varie. 


— Varie. 
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2. - Apparecchi e dispositivi di manovra, regola- 
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a) questioni generali 
LIBRI E PUBBLICAZIONI 


Appareillage électrique des antomatismes industriels. 
Tome I: Appareils électromagnétiques et électro- 
mécaniques - Chevalier M.. . . . N77 

Fundamentals of Relay Circuit Design - Knoop Di +Ri 892 
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b) interruttori (vedi anche 30 f) 


NOTE DI REDAZIONE 
Interruttori di manovra per bassa tensione . 


ARTICOLI E COMUNICAZIONI 


Un sistema di sincronizzazione per prove sintetiche di 
interruttori - Ballada R. - SE G. - Gri- 
ziotti U. 

Requisiti degli interruttori di manovra per bassa ten- 
sione nei riguardi delle sovracorrenti - Toniolo 
Si 

La protezione automatica dai ‘pericoli di ‘elettrocuzione 
negli impianti di utilizzazione dell’energia elettrica 
a bassa tensione. Un nuovo interruttore differen- 
ziale - Colombo G. 


La prova sintetica degli interruttori per alta ‘tensione 
- Casagrande G. 


NOTIZIE E INFORMAZIONI 


Gravi danni in una stazione di manovra per o 
sione di un interruttore in olio . c 
Interruttori pneumatici per la rete italiana a 380 kV . 


SEZIONI E COMMISSIONI 
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Studi dell’interruttore IUP-110 - Cîrstea D. - Mathé B. 
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- Hofer F. n. 

Estintore d’arco a media tensione - Rimpp F. 5 
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Studi sull’ interruttore IUP- IIO - | Cirstea 1; - Mathé B. 
- Ogrezeanu St. - Pànoiu A. - Tudorache C. . 
Gli interruttori per corrente di guasto - Fonjallaz A. 
Gli interruttori a piccolo volume d’olio - Marty G. . 
L’incremento della potenza di corto circuito e gli in- 

terruttori - Erbacher W. = 
Apparecchi d’interruzione - Fleck B. - Maass E. 
Interruttori di elevata potenza - Ruoss E. - 
Interruttori a olio ridotto e ad aria compressa - Man- 
gu G. GR è 
Interruttori ad aria compressa ‘ad Sa potenza . 
Hojdem W. - Makelburg H. è 
Nuovi principi di interruzione - Lagowite U - Bahrs 


Impianti di interruttori, alta tensione - | Steinbach GE; 

Materiale dei contatti di e per alta tensione 
- Miller O. * 

Impianti per aria compressa per stazioni ‘di interru- 
zione - Pachmann G. . 

Chiusura e apertura unipolare in n impianti ad ‘alta ten- 
sione - Chîtte H. G. 

Isolamento per alta tensione di interruttore ad aria 
compressa - Weckend T. - Paul F. 

Interruttori per bassa tensione - Briickner P. 

Interruttori per alta tensione - Hochrainer A. 

Interruttori per impulsi di correnti intense - Deutsch 
Ly 

Sollecitazione termica di pezzi di contatto - Erk A... 

Saldatura di pezzi di contatto - Erk A. - Westhoff H. 

Leghe per pezzi di contatto - Schreiner H. 

Interruttori per corrente continua alta tensione - 
Schulze H. co . 

Interruttori Di corrente continua ‘alta ‘tensione - 
Schulze H. 


c) separatori, contattori, ecc. 


SUNTI E SOMMARI 

Studio del mezzo post-arco dei contattori - Thompson 
EL Aupetit M. 7 3 

Contattori in olio a bassa tensione con ‘relè termici È 
Predoi A. C. - Oncicd D. 


390 


321 


2D 


18 D 


Progettazione degli elementi cinematici dei contattori 


- Tomoiagà R. - Goldemberg S. ; . 18 D 
Apparecchi di connessione a bassa tensione - Avrame- 
scu A. ? 34 D 
Ripristino di percorsi d’ arco in i salv amotori | in aria - 
Burghard Gi. i. 50 D 
Rio per alta e altissima tensione. - W eckend 
IRE WE VIORAI <a A O 
SL DOG e Gage WE e Sd 
La progettazione degli elettromagneti dei contattori 5 
Engher E. - Tomoiaga IRIS SI ED 113 D 
Influsso dei coltelli-separatori sui modi di ‘costruzione 
di impianti - Zinke G. . . . SI SID 
Pezzi di contatto per sezionatori - Schick W. a e CIAOO 


e) fusibili 


SUNTI E SOMMARI 
Comportamento dei fusibili limitatori - Hennebert J. 113 D 


Speciali serie di fusibili - Pesici M. SARE n 53D 
Prova della possibilità di interruzione di fusibili - 
MOCCIA Pe ASI IRE e REATO 


f) protezioni varie contro sovracorrenti e sevraccarichi 
(vedi anche 40 g, h) 


SUNTI E SOMMARI 


La protezione contro i corti circuiti tra spire - Strobe |. 2D 

Fusibili per limitazione di corrente continua - Lohau- 
SENMRISOREA TE 18 D 

Fusibili per limitazione ‘di ‘corrente alternata - Lohau- 
SCUSA 18 D 


Relè di protezione per alta tensione 2 ‘ Blackburn Î D 34 D 
Azionamento di protettori di motori in uno sfasa- 


mento previsto - Reichert B.. . . . 82 D 
Relè Buchholz insensibili alle vibrazioni - Reiplinger 

19 Si SO e 210 
Relè - Rimmark 1 Ne 97 D 
L’elettronica nella tec nica delle protezioni = Ungrad H. 97 D 
Fusibili ultrarapidi per raddrizzatori - Mocsary J.. . 113D 
Protezioni e relè - Possner O. . 2 T201D 
Relè tipo RD 11 nelle reti elettriche della Romania - 

Penescu C. - Càlin S. - Chenzbraun I. ; IEGINTASID 
Relè di protezione statici a transistori - Kolar A. TTT60ND 


g) scaricatori 


SUNTI E SOMMARI 
Ripristino degli intervalli di scarica in campo magne- 


LicoRunitormer RAUL Mer Re e 310 
Scaricatori - Greuter R. . : 34 D 
Influsso della frequenza e della distanza di scarica su 

SCAFICALONRINA N COLLA) A GOLE ELE Le re VE E DIO 
Scaricatori di sovratensioni - Christoffel M.. . . . 97D 


Scaricatori a caduta catodica - Feitzik R. - Schreyer L. 138 D 


h) apparecchi e dispositivi di regolazione (vedi anche 3 c - 6 e) 


ARTICOLI E COMUNICAZIONI 


Amplificatori statici impiegati per il controllo di mo- 
tori a corrente continua in servosistemi di elevate 
prestazioni - Montessori G.. . . . . . . + 332 


LIBRI E PUBBLICAZIONI 
Siemens - Steuern und Regeln. . .. .. . . +. 316 


SUNTI E SOMMARI 
Motori alimentati da SOI magnetici - Ben 

Uri J. - Wallach Y. } de D 
Regolatori numerici di velocità = Wienmann A. aL 2D 
Regolazione elettronica dello scorrimento - Golde E. 153 D 


N 


v) varie 


ARTICOLI E COMUNICAZIONI 


Studio di un particolare variatore di tensione e di fase 
- Brunelli B. - Ciampolini F. . . . . +. . + + 750 


NOTIZIE E INFORMAZIONI 
Gravi danni in una stazione di manovra per l’esplo- 
sione di un interruttore in olio . . . . . . . 188 


XXX 


SUNTI E SOMMARI 
Impiego di trasduttori come commutatori - Jereb P. . 


3. - Applicazioni varie 


b) applicazioni scientifiche 


NOTIZIE E INFORMAZIONI 


Cronometro elettronico capace di misurare i centomil- 
lesimi di secondo 


c) comandi di macchine (vedi anche 2 h - 6 c) 


NOTE DI REDAZIONE 
Comandi di macchine . 


ARTICOLI E COMUNICAZIONI 


Azionamento in corrente continua per torni verticali - 
Sacco G. P. - Tallone F. . 


LIBRI E PUBBLICAZIONI 


Actionari electrice - Probleme si aplicatii industriale. 
Ed. II - Brasovan M. - Seracin E. - Bogoevici N. 


SEZIONI E COMMISSIONI 

Gli equipaggiamenti elettrici dei laminatoi reversibili 
a caldo (laminatoio slabbing universale da 46” x 90’ 
e laminatoio per lamiere da 140”) del Centro side- 
rurgico di Taranto - Lucchini G. 

Alimentazione statica di azionamenti reversibili - Do 
ziale R. 


SUNTI E SOMMARI 

Comandi di compressori per frigoriferi - John H. - 
Kmnoll W. , 

Macchine e comandi elettrici - - Becker Ri > Weppler R. 

Controllo della velocità di macchine per metalli - 
Kulda V. ; . 

Funzione di trasferimento nelle macchine a copiare = 
Nicolaide A. dr 

L’azionamento dei compressori ; a stantuffo - Zettler B. 


d) applicazioni industriali 


NoTE DI REDAZIONE 
Trivellazioni nel terreno . 


ARTICOLI E COMUNICAZIONI 


Motori elettrici speciali per elettrotrivelle - Fortunati 
15 


SUNTI E SOMMARI 


L’elettrotecnica nell’industria tessile - Burgholz R. . 

L’industria tessile - Schenkel E. : . 

Regolazione e controllo nelle filature - Walz JE 

Misura e regolazione per equipaggiamenti tessili - 
Beckstein H. 3 

Argani trifasi - Flòte R. - Rehm H. Ber 

I comandi di telai e macchine per maglieria - K essler 
G. - Goppert E. 

Usi dell’ elettricità nelle pescherie. - Margetts A. R. 

Potenze e coppie dell’albero elettrico - Stock W.. . 

Tagliatrici di lingotti piatti - Hollander S. G. - Ha- 
kansson G. tac: Re 

Pesatura elettronica - Svedebrand R. s 

Controllo della velocità dei piccoli motori - Taylor và 
C. - Weigold F. P. 

La spruzzatura elettrostatica - Coffee R. A. 

Impianto d’estrazione della miniera di lignite - JTuvan 
sl 5 

Nuovo impianto deine della miniera di IEDICA 
- Wurdak E. ; 

La verniciatura elettrostatica È Ziener H. 

Impianti automatici di posta pneumatica - - Pisarz H. 

Polverizzazione di un liquido che cade in un campo 
eletttrostatico - Mori M. - Amano H. - Fuyimori 
M. 


L'EbGETTRO TECNECA 


145 D 


717 


439 


677 


677 


82 D 
98 D 


II4 D 


145 D 
154 D 


147 


165 


18 D 
18 D 
18 D 


19 D 
19 D 


19 D 
34 D 
34 D 


65 D 
65 D 


65 D 
66 D 
113 D 
II14 D 


129 D 
161 D 


169 D 


e) applicazioni tecnologiche dei radioisotopi 


NOTIZIE E INFORMAZIONI 
Primo generatore elettrico sperimentale a isotopi . 


SUNTI E SOMMARI 
Isotopi radioattivi in elettrotecnica - Detzer K. . 


f) applicazioni domestiche (vedi anche 4 g) 


SUNTI E SOMMARI 


Le curve di carico degli scalda-acqua e delle cucine - 
Veédère E. 


v) varie 


NOTIZIE E INFORMAZIONI 

Nuovo strumento musicale elettronico . 

Impianto di sveglia telefonica completamente auto- 
matico 


SUNTI E SOMMARI 

Rivelatori di metalli su terreno e sul mare - Colani C. 

Faro « Kalkgrund » - Viktorin P. ; 

La desalinizzazione delle acque saline - Ducrot A. 

Processi per modellature di grande RA - Pfestorf 
G. K. - Wiznerowicz F. . 5 

Indicatori elettronici per la scherma - Schott W. - 
\Ser0 pi 


- Applicazioni termiche e metallurgiche. 


a) questioni generali 


SUNTI E SOMMARI 
Elettroriscaldamento - Hegewaldt F. - Woll Ph. . 


b) forni 


NOTIZIE E INFORMAZIONI 

Un nuovo impianto di forni per l’elettrolisi dell’allu- 
mina 

Installazione di forno elettrico ad arco ‘per rottame . 


SUNTI E SOMMARI 


Sbarre riscaldanti per forni - Boller E. . 
Rimescolamento induttivo dell’acciaio nel 
Hammarlund E. - Samuelsson P. 
Forni elettrici per vetro - Olson C. R. : 
Ripercussioni di forni ad arco sulle reti - Senn P. 
Lemmenmeier J. - Schlipfer A. - Utz H. P. 
Forni a resistenza in impianti con automazione par- 
ziale - Hein H. 
Comandi di forni da cemento - . Landau F. s 
Regolazione dei forni a arco Stein-Jeumont - Duflot Îà 
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d) saldatura, brasatura ecc. 


LIBRI È PUBBLICAZIONI 
Lichtbogenschweissen - Klosse E. 


SUNTI E SOMMARI 


Saldatrice a impulso nella produzione di candele per 
motori - Echtermeyer F. 

Saldatura elettrica alla Elin- Union - Pechar F. 

Alimentazione della saldatura ad arco - Steiner E. F. 

Riduzione degli sforzi interni nelle strutture saldate 
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e) riscaldamento ad alta frequenza, dielettrico, a induzione ecc. 


SEZIONI E COMMISSIONI 


Realizzazioni italiane nel campo dei trattamenti ter- 


mici industriali a media e alta frequenza - Di Pieri 
Gi 


SUNTI E SOMMARI 


Il crogiuolo del forno ad induzione - Schònbacher K. 
Ripartizione simmetrica del carico di impianti mono- 
fasi di riscaldamento ad induzione - Kr eysa E. 
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g) riscaldamento ambienti, condizionamento ecc. 
SUNTI E SOMMARI 


Accumulazione per riscaldamento domestico - Bary 


C. W. - Rice R. E. - Paquette ]. F. If. MMO,,0 
Il regolatore elettronico « Flexotron » - Strohmeier W. 130D 
Controlli per il riscaldamento ambientale - Champion 
CRESESIMOndI MOIO 139 D 
1) Produzione di freddo 
SUNTI E SOMMARI 
Elementi refrigeranti costituiti da semiconduttori - 
Hdnlein W. SE 350D 
Mic rorefrigeratore con semiconduttori - Nagy P. - 
Berezky T. 130 D 
v) varie ‘ 
SUNTI E SOMMARI 
Il riscaldamento elettrico delle strade - Sitarp,lestlat 91D 
L’infiuenza del riscaldamento elettrico sulle proprietà 
meccaniche delle armature di cemento precom- 
presso - Mihul A. - Patras M. - Boghian A. - Capàtu 
CRESIEConi AGRA rA data nu CARNE TO 146 D 
5. = Calcolatrici elettroniche. (vedi anche 18 f) 
a) questioni generali 
NOTE DI REDAZIONE 
Costruzione di un data logger . 267 
ARTICOLI E COMUNICAZIONI 
Problemi inerenti alla costruzione di un data logger - 
de Flammineis A. 289 


LIBRI E PUBBLICAZIONI 


Introduction to Boolean Algebra and Logic Design - 
ORMEA, ICI NIE IT eta e RA 


Discrete-Time Systems - Freeman H. ; 775 
Introduction to Digital Computer Applications - F a- 
vret E. G. 893 
SUNTI E SOMMARI 
Sull’economia degli OS di elaborazione di dati - 
Rauchegger G. . 19 D 
Invertitore controllato a film magnetico. - Edwards 
J. G. . 35 D 
Interazioni fra celle adiacenti nelle matrici d’ accumu- 
lazione a film magnetico - Mossman P. . 35 D 


‘Transistore come interruttore nei circuiti di conver- 
sione binaria per analogia - Uphill A. J.. .. . .  35D 

Metodo proposto per una logica binaria rapidissima - 
Cooke-Yarborough E. H. - Gibbons P. E. - Fre- 


dale P. > 970 
Accumulazione ad alta velocità a ‘nuclei di ‘ferrite - 
Edwards D. B. G. - Lanigan M. J. - Kinniment 
VETRI [ARMS 67 D 
Innesco a scatto e © sensibilità nelle valvole : a catodo 
freddo - Weston G. F. . 67 D 
b) calcolatrici numeriche 
LIBRI E PUBBLICAZIONI 
Digital techniques - Davies D. W. . . 379 
Principes des calculatrices numériques automatiques 
- Naslin P. 739 
SEZIONI E COMMISSIONI 
Evoluzione dei calcolatori digitali elettronici - Abetti 
SA ARA RR PERE (a 198 
c) calcolatrici analoghe 
LIBRI E PUBBLICAZIONI 
Analogue Computing for beginners - Kei K. A. . 893 


SEZIONI E COMMISSIONI 


Il calcolatore analogico universale Analac tipo A 110 
SEVERA TAI E n 
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SUNTI E SOMMARI 


Elementi logici con schema a resistenze - Schaffner 
ci J 


d) memorie 


NOTIZIE E INFORMAZIONI 


Colloquio internazionale sulle tecniche delle memorie 


SUNTI E SOMMARI 


Metodo per il calcolo della memoria a ferrite - San- 
dUBDE 


e) programmazione 


SUNTI E SOMMARKI 


Sistemi di programmazione IBM - Ròssl /. 

Programmi per il calcolatore di controllo di processo 
Siemens - Kaltenecker H. ; ; 

Programmatore di dati della Siemens - Nonna 
cher W. Ta 

Programmazione in niro uulagiichol 5 Mihlhahn 
A. 


f) applicazioni 


ARTICOLI E COMUNICAZIONI 


L’ottimazione del progetto di trasformatori mediante 
calcolatori elettronici - Perez de Vera M. 

Studi sul funzionamento di regolazioni a segnali cam- 
pionati con l’aiuto del calcolatore numerico - Ci- 
riani T. A. > 

Analisi della sensibilità di un i sistema di controllo per 
laminatoio su una calcolatrice analogica - Ciric V. 
- De Julio S. - Vuskovic M. . 


SEZIONI E COMMISSIONI 


I calcolatori in linea nella FIS di energia elet- 
trica - Quazza G. dea; 

L’impiego dei calcolatori numerici per lo studio delle 
reti elettriche - ALA e e - Colom- 
bo A. 

L’impiego dei calcolatori numerici per lo studio delle 
reti elettriche - Esperienze e prospettive - Colom- 
D'OREARgE 


SUNTI E SOMMARI 


Calcolo di reti elettriche con una calcolatrice elettro- 
nica - Klingberg G. ; 

Sistema di elaborazione di dati per centrali termiche - 
Kimmich G. È 

Modelli matematici e simulazione - Reimann A. ; 

Le calcolatrici nel controllo dei processi - Truscott 

‘Tracciamento del moto di satelliti - Aschmoneit E. K. 

Programmazione energetica giornaliera - Hideg ]. . 

Controllo della produzione di una acciaieria - Jones 
TODI WALL amnisiNITOO 

Calcolatrici nei moderni apparecchi a ‘decollo ed atter- 
raggio verticale (VTOL - Vertical Take-Off and 
Landing) - Klose F. ; 

Calcolatrici nello sviluppo di grandi turbogeneratori - 
Lemberg G. . 
Applicazione dei calcolatori al ‘tracciamento ‘dei dia- 
grammi di illuminamento - Dagnino U. ; 
Un integratore digitale e la sua applicazione per pro- 
blemi di misura - Breunig H. - Otto J. Chr. . 
Calcolo delle matrici di reti su calcolatrici numeriche 
- Despotovic S. : 

Calcolo di motori asincroni con 1 calcolatrice . - Glòck- 
ner G. È 

Un calcolatore analogico per la sintesi dei circuiti li- 
neari - Gyergyek L. 


v) varie 


ARTICOLI E COMUNICAZIONI 


Criteri di progetto di un circuito tristabile - Benetazzo 
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NOTIZIE E INFORMAZIONI 

Il più ina calcolatore elettronico . 

Quaranta problemi risolti contemporaneamente da un 
calcolatore elettronico . 


SEZIONI E COMMISSIONI 
Evoluzione dei calcolatori digitali elettronici - Abetti 
P, A: 


SUNTI E SOMMARI 

Calcolatrice per problemi di massimo e minimo - 
Douce J. L. 2 UR 

Piccole calcolatrici di controllo - Willard F. GT 

La logica su film magnetici - Edwards J. G. 
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6. - Comandi e dispositivi di regolazione automatici. 


a) questioni generali 


NOTE: DI REDAZIONE 

A proposito di comandi automatici . ; 
Modelli matematici per sistemi di comando . 
Regolazione con segnali campionati . 


ARTICOLI E COMUNICAZIONI 

Stabilizzazione di un sistema di controllo mediante 
una catena adattativa - Gutenbaum ]. . 

Trasduttore tensione-frequenza con uscita trifase si- 
nusoidale - De Carli A. - Murgo M. 

Sull’impiego di modelli matematici a struttura sem- 
plice nello studio dei sistemi di controllo - Marche- 
sini G. . 

Studi sul funzionamento di regolazioni a a segnali cam- 
pionati con l’aiuto del calcolatore numerico - Ci- 
TONIMIATE 


LIBRI E PUBBLICAZIONI 


Mesure et régulation en automatique industrielle - 
Fardin R. s 

Modulation et codage dans les systèmes automatiques 
- Russel G. M. 


SUNTI E SOMMARI 


La sicurezza degli impianti a comando elettronico - 
Masing W. 

Realizzazione di dispositivi di regolazione per sistemi 
con parecchi gradi di libertà - Klose F. Ju 

Valutazione sintetica dei fenomeni transitori - Avra- 
mescu A. 

Un metodo-tipo di sintesi dei sistemi automatici - Ba- 
sarab S. eri 

La programmazione ‘dei sistemi di controllo - Lago 
PARE 


b) teoria dei comandi automatici 


NOTE DI REDAZIONE 


Sul principio di Pontryagin . ; 
Sensibilità di sistemi di controllo 5 


ARTICOLI E COMUNICAZIONI 

Alcuni aspetti singolari del principio del massimo di 
Pontryagin - Basile G. = 

Analisi della sensibilità di un sistema di controllo per 


laminatoio su una calcolatrice analogica - Ciric V. 
- De Julio S. - Vuskovic M. . 


LIBRI E PUBBLICAZIONI 

Control System Design - Savant C. J. Jr. . 

Dynamique statistique des circuits de rég 
Benes ]. 

Optimalisation statistique des ‘systèmes dynamiques 
- Lefevre P. DOS i 

Commandes optimales par commutation - Lemer A. 
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SEZIONI E COMMISSIONI 


Tecniche statistiche per la determinazione di modelli 
statici di processi nel controllo automatico - Lep- 
schy A. ” È 

La programmation dynamique. et ses applications - 
Bellman R, E. - Freyfus S. E. 
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Discrete-Time Systems - Freeman H. Pa 
Dynamique statistique des systèmes linéaires de com- 
mande automatique - Solodounikov V. V. 


SUNTI E SOMMARI 
Ricerche sui sistemi di controllo su modello - Hor- 
rocks T. î 
Stabilità di un snai di coaneilo An oortiizzante 
- Jelonek Z. J. - Pomelia P. L. V. - Karunaratne N. 
Perturbazioni nei sistemi d’ottimizzazione - Ng K. C. 
Realizzazione della funzione di transfer discreta, cor- 
rispondente alle reti passive, con costanti concen- 
trate - Vasiliu C. . 


c) comandi e regolazioni di processi industriali 
(vedi anche 2 h - 3 c) 


ARTICOLI È COMUNICAZIONI 


Azionamento in corrente continua per torni verticali 
- Sacco G. P. - Tallone F. 

Analisi della sensibilità di un sistema di controllo per 
laminatoio su una calcolatrice analogica - Ciric V. 
- De, Julio S. - Vuskovie M.. 


SUNTI E SOMMARI 


Comando di moderna macchina continua 
sen L. 

Regolazione nei i laminatoi a ‘freddo - - Kain P. x 

Trattamento dell’informazione nei procedimenti indu- 
striali a comando automatico - Kolb O. - Kunz H. 
IRSASENICU DEDE] 

A ntoniazione di un laminatoio : a programma - Lack- 
ner A. - Riegel A. 

Automazione nell’industria petrolifera - Szekely sa 

Il sistema di controllo da usare con convertitori ad 
iniezione d’ossigeno - Kraushaar E. - Oemigk 1. 

Il sistema digitale « Geamatic 1020» - Hotes H. - 
Lauber R. * 

L’automazione di un laminatoio per lamiere. - Dams- 
key D. 

Meccanizzazione del progetto di macchine calcolatrici 
- Bauer F. L.- Deussen P. : 

Automazione di forni ad induzione - Federhofer E. 
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d) componenti meccanici, idraulici, ecc. per comandi automatici 


LIBRI E PUBBLICAZIONI 

Appareillage électrique des automatismes indnstriels. 
Tome I: Appareils électromagnétiques et électro- 
mécaniques - Chevalier M. 

SUNTI E SOMMARI 


Fabbriche di pasta di legno - Nerman H. . 


e) servomeccanismi 


SUNTI E SOMMARI 
Il servomotore bifase in regime dinamico - Lhote F. 


g) dispositivi elettrici 


NoTE DI REDAZIONE 


Amplificatori statici . o 
Reattanze saturabili trifasi a ‘campo rotante 2 


ARTICOLI E COMUNICAZIONI 


Amplificatori statici impiegati per il controllo di mo- 
tori a corrente continua in servosistemi di elevate 
prestazioni - Montessori G. Ra 

Modello matematico di un motore asincrono control 
lato in frequenza - De Carlì A. - Ruberti A. 

Sul comportamento statico e dinamico delle reattanze 
saturabili trifasi a campo rotante - Ciscato D. - 
Marchesini G. - Mariani L. 


LIBRI E PUBBI.ICAZIONI 
Fundamentals of Relay Circuit Design - Knoop A. R. 


SUNTI E SOMMARI 


Sistemi elettronici di segnalazione - Eger D. - Kin- 
dler G. So 
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(v varie 
SUNTI E SOMMARI 


Automazione medica - Payne L. 


Translog : un sistema di CE diemonica > pane 
cke D, - Schulz R. 


Elementi per l’automazione - Tunsoiuz Gh. - Hersco- 


vici H. - Weinrich G. - Toader St. LIRA 
Elementi d’entrata del sistema Translog - Bahrs U. 


Un sistema di controllo, il Translog - Perleberg W. 

Automazione dei servizi amministrativi di un anda 
elettrica - Python G. SP à 

Dati caratteristici per il sistema Translog 3 

Dalla tecnica alla scienza dei comandi - Gibson da E. 
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7. - Comunicazioni elettriche. (vedi anche 35-38-18 f) 


a) questioni generali 


LIBRI E PUBBLICAZIONI 
Introduction to Boolean Algebra and Logic Design - 
Hoernes G. E. - Heilweil IMITHE 


Communication nets: stochastic flow and. delay È 
Kleinrock L. 


Circuits logiques et automatismes à séquences - Nas- 
lin P. 


Tu- 


Circuits with periodically- -varying | parameters - 
cher D. G. 2 
b) teoria dell’informazione 
SEZIONI E COMMISSIONI 


Introduzione alla teoria dell’informazione - Romano I. 


SUNTI E SOMMARI 


Elaborazione elettronica di dati - Pederzani Th. . . 
Tecnica delle informazione e matematica - Walther A. 


c) circuiti, quadripoli, filtri (vedi anche 16 c) 


ARTICOLI L COMUNICAZIONI 


Criteri di progetto di un circuito tristabile - Benetazzo 
15, DATI E Tk, 


LIBRI E PUBBLICAZIONI 


Theorie und Anwendung linearer Netzwerke. Parte II 
- Wunsch G. 


SUNTI E SOMMARI 


Sintesi dei filtri adatti al riconoscimento dei segnali - 
Monds F. C. - Rosie A. M. . 


d) amplificatori (vedi anche 35 c) 


NOTE DI REDAZIONE 
Servoamplificatori 


ARTICOLI È COMUNICAZIONI 
Servoamplificatore reversibile a parzializzazione per 


controllo motori a corrente continua - Montessori 
G. 


LIBRI E PUBBLICAZIONI 


Transistor Amplifiers for Audio Frequencies. Princi- 
ples of Design - Roddam T. 


SUNTI E SOMMARI 

Amplificatori parametrici a diodo varactor - Hyde 

Applicazione della reazione negativa ad uno stadio di 
amplificazione - Piringer R. x 

L’amplificatore a carico tipo « bootstrap » - Vilcov N. 
- Poonaru D. 5 

Le caratteristiche degli ‘amplificatori a transistori nel 
campo delle alte frequenze - Constantin P. 


e) modulazione e rivelazione (vedi anche 35) 


SUNTI E SOMMARI 
Modulazione di tadiazioni infrarosse e di microonde - 
Giinther H. L. - Hòtzl G. . 
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f) codici e decodificazione 


LIBRI E PUBBLICAZIONI 


Modulation et codage dans les systèmes automatiques 
- Russel G. M. 


i) lettura e traduzione automatiche 


SUNTI E SOMMARI 


Interpretazione meccanica della scrittura a mano - 
Lindgren N. 


Riconoscimento automatico della parola - Lindgr en N. 
Interpretazione a macchina del linguaggio umano. 
Modelli teorici della percezione - Lindgren N. . 


v) varie 


LIBRI E PUBBLICAZIONI 


Digital Magnetic Recording - Hoagland A. S. . 


SEZIONI E COMMISSIONI 
Sintesi elettronica della lingua italiana - Debiasi G. B. 


SUNTI E SOMMARI 


Quindici nazioni si occupano della registrazione ma- 
gnetica 


8. - Condutture elettriche. 


a) questioni generali 


LIBRI E PUBBLICAZIONI 


Retelele electrice - Calculul mecanic - Bercovici M. - 
Arie A. 


SUNTI E SOMMARI 


Linee aeree - Philipps W. 
Linee aeree - Mors H. . 


b) palificazioni (vedi anche 40 d) 


NOTE DI REDAZIONE 
A proposito della messa a terra . 


ARTICOLI E COMUNICAZIONI 


Impianti di terra dei pali di sostegno delle linee ad 
alta tensione - Alfano A. . 


NOTIZIE E INFORMAZIONI 
Tipo di palo singolarmente leggero per linea ad altis- 
sima tensione . 


SUNTI E SOMMARI 


Fondazioni dei sostegni - Schauer H. È 

Sostegni con cavi di ancoraggio nella rete della Fin- 
landia - Haro L. - Nyyssònen P. 

Sostegni in alluminio per linee aeree - Mors H. 

Assalto alle torri . - , 

Funzione del sostegno di ammarro - Paris L. " 

I pali in legno della Soc. F. M. Bernesi - Storrer E. 

Stabilità dei sostegni - Lemoin M. . 
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c) calcolo e comportamento meccanico delle linee aeree 


LIBRI E PUBBLICAZIONI 
Moderni criteri di calcolo delle linee aeree esterne a 
bassa tensione - Renier M. . 


SUNTI E SOMMARI 
L’assestamento dei conduttori delle linee aeree - Co- 


mellini E. 

Balzo dei conduttori dopo caduta ‘dun carico - ‘ Mor. 
gan V. T. - Swift D. A. cem, 

Instabilità aerodinamica delle linee a i grandi ‘campate 
- Simpson A. . 


e) cavi per energia 


NOTE DI REDAZIONE 
Cavi di tipo particolare 


739 


37 


69 


98 


620 


XXXIII 


XXXIV 


ARTICOLI E COMUNICAZIONI 
Cavi ad isolamento minerale - Nencioni F. . 


SUNTI E SOMMARI 


Cavi flessibili con rivestimento in gomma - Schirde- 

wahn G. x 

Scariche parziali in cavi con isolamento termoplastico 
- Petry H. , 

Hypalon per la protezione dei c cavi - | Bardoux V. 

Prospettive per l’impiego dell’hypalon - Bovis Gi 

Cavi per correnti intense - Blume W. 5 

Ricerca sul raffreddamento ad acqua di cavi - Lis ni 

Cavi ad alta tensione - M&ller U. ca 

Dielettrico a strisce di politene in ‘gas compresso per 
trasporto dell’energia ad altissima tensione - Gib- 
bons J. A. M. - Howard II, ASIIIARID If + 

Aspetti economici dei cavi a tensione elevatissima - 
Beale H. K. 

Cavi per altissime, alte e ; basse tensioni - Licking 
leto IE, ; 

Misure di rigidità ad impulso di isolanti i. in gas com- 
pressi per cavi - Skipper D. J. - McNeall P. 4 

Prove su cavi - Statescu N. 

Sull’influsso della temperatura ambiente sul carico 
ammissibile di cavi - Hoffmann ]. ì 

Il potenziale del mantello del cavo - Sailer K. ; 

Esperienze sui cavi a corrente continua isolati con 
carta impregnata - Fallou M. 

Cavi «63 KV » in carta impregnata di materia iso- 
lante stabilizzata - Flamand A. 


f) isolatori (vedi anche 40 d) 


SUNTI E SOMMARI 


L’arco su catene di isolatori - Klày H. 
Le armature di collegamento a catena - - Knill F. 
Caratteristiche di impulso tensione-tempo degli isola- 
tori - Popescu Ch. 
Anomalie per scariche d 
Isolatori - Reverey G. 
Dimensionamento di isolatori ad appoggio - Zeibig A. 
Pulitura di isolatori sotto tensione - Altmann L. 
Pulitura di isolatori mediante getti d’acqua sotto ten- 
sione - Streubel H. 


l'impulso - - Kléy ieù 


g) passanti 
SUNTI E SOMMARI 


Passanti per tensioni estremamente elevate - Kappe- 
ler H. 


h) conduttori 


DALLE RIVISTE 

Utilizzazione in elettrotecnica dei metalli puri a basse 
temperature 

SUNTI E SOMMARI 


Sorveglianza durante l’esercizio di giunzioni di corde 
- Deubel W. TACE 
Collegamenti a compressione - Fritzsche B. 


Conduttori d’alluminio con anima d’acciaio - Morgan 
IO 


Trattamento termico per la smaltatura dei conduttori 
- Giurcanu C. 


Influenza della corrosione sui L'eondutiori in iii 
acciaio - Gregoric F. . 


v) varie 


SUNTI E SOMMARI 
Organizzazione del servizio linee - Bonomo A. . 


9. - Convertitori, raddrizzatori, ecc. 


a) questioni generali 


LIBRI E PUBBLICAZIONI 

Stromrichteranlagen der Starkstromtechnik - Bin- 
fihrung in Theorie und Praxis - Anschutz H. . 

Rectifier Circuits : ‘Theory and Design - Schaefer ]. 


L'ELET:EROTEGNICA 


628 


84 D 


655 
20 D 
5I D 
98 D 
IIS D 


115 D 


259 
740 


SUNTI E SOMMARI 

La filtrazione mediante induttanza pura - Demontvi- 
gnier M. 7 

Calcolo del carico critico ni un sistema di ‘bobine - = 
Demontvignier M. RELA 

Protezione dei raddrizzatori di grande potenza - - Gal- 
lay M. 

I circuiti TAdAriozatorio a cioe - Séguier ci 

Dimensionamento di elementi di spianamento in cir- 
cuiti di raddrizzatori - Berger Th. È 

Convertitore statico per l’alimentazione di macchine 
a campo rotante - Kanngiesser K. W. . 


b) convertitori ruotanti 


ARTICOLI E COMUNICAZIONI 


Gruppi convertitori per servizi ausiliari - Marzocchi 
G. 


SUNTI E SOMMARI 


Raddrizzatori con comando di fase sul lato corrente 
trifase - Gralla E. - Heinze K. - Kohaut J. . 
L’autodina - Benedikt O. . 


c) convertitori a vapore di mercurio 


ARTICOLI E COMUNICAZIONI 


Il comportamento dei tubi a gas rarefatto con solleci- 
tazioni generiche - Graham E. A. . 


SUNTI E SOMMARI 


Valvole ad arco nel mercurio per la trasmissione ad 
alta tensione in corrente continua - Lamm U. . 
Un registratore di disturbi per raddrizzatori - Fischer 

J. - Schreiber H. - Brever F. 
Il carico limite dei raddrizzatori - Plenkovic Zi 


e) dispositivi con tubi elettronici 


SUNTI E SOMMARI 


Funzionamento di due valvole raddrizzatrici in uno 
schema polifase - Ponner I. 


573 


21 D 
38 D 


182 


69 D 


84 D 
116 D 


131 D 


f) raddrizzatori a stato solido (vedi anche 15d - 41b, e) 


NotE DI REDAZIONE 
Interruttori a stato solido 


ARTICOLI E COMUNICAZIONI 


Servoamplificatore reversibile a parzializzazione per 
controllo motori a corrente continua - Montessori 

L’impiego dei raddrizzatori al silicio nelle sottosta- 
zioni di conversione per trazione - Accornero L. . 

Impiego dei convertitori statici per l’illuminazione 
elettrica autonoma (IEA) delle carrozze ferroviarie 
- Bonami R. - Trimani F. 

Ammodernamento e potenziamento delle life a 4000 v 
corrente continua delle Ferrovie dello Stato. Sotto- 
stazioni di conversione prefabbricate e per instal- 
lazione all’aperto - Fiocca F. : 

Conversione a bordo : impiego dei raddrizzatori a se- 
miconduttori controllati e non controllati - For- 
mica G. C. x pl ER e 

Sottostazioni di conversione : ‘inipiego di raddrizzatori 
a semiconduttori - Formica G. C. 

Il rettificatore controllato con spegnimento di baco - 
Prencipe M. 


NOSTRA INDUSTRIA 
Convertitori con diodi al silicio . 


NOTIZIE E INFORMAZIONI 


Convertitori statici 
Nuovi sviluppi tecnici nel campo dei diodi di potenza 


e dei raddrizzatori controllati . 
SEZIONI E COMMISSIONI 


Alimentazione statica di azionamenti reversibili - Vi- 
ziale R. 


554 


529 


555 


(1965) 


SUNTI E SOMMARI 

Resistenza alla scarica perforante di raddrizzatori al 
selenio - Hempel H. P. 

Stabilità di raddrizzatori a semiconduttori 5 Ku nert M. 

Invertitori a frequenza regolabile e applicazione ai 


comandi - o DIAL Clarke (CDI Davis R. 
M. - Jones D. A. . ; 


Convertitori statici nei laminatoi - ‘Reibring GI 

La progettazione dei filtri risonanti - Bala C. V. 

Raddrizzatori di corrente - Korb N. - Màrz G. . . 

Elementi al silicio atti a sopportare elevate tensioni 
impulsive - Borchert E. - Stumpe A. C. . 

L’impiego di diodi raddrizzatori - Bottke E. È 

Protezione di raddrizzatori al silicio - Holfert W. - 
Lojak L. 


Nuovo tipo di raddrizzatore si silicio = Hempel H. P. 


v) varie 


SUNTI E SOMMARI 


Calcolo della bobina di magnetizzazione in raddrizza- 
tori esafasi - Rydzewski Z. 


Raddrizzatore di grande potenza con tr asduttori: di co- 
mando - Schwab R. . 

Invertitore adatto per funzionare su una gamma i di 
frequenze - Ward E. E. 


La regolazione delle stazioni di conversione - TO 
Ch. 


10. - 
struttive. 


a) questioni generali 


LIBRI È PUBBLICAZIONI 
Masini Electrice, probleme - Gheorghiu I. S. . 


SUNTI E SOMMARI 


Tensione d’albero e corrente nei supporti di macchine 
- Haus O. 


b) organi meccanici 


NOTE DI REDAZIONE 
Sollecitazioni meccaniche nelle macchine . 


ARTICOLI E COMUNICAZIONI 


Calcolo delle sollecitazioni di particolare interesse nel- 
la costruzione delle macchine elettriche rotanti - 
Danovaro A. 


SUNTI E SOMMARI 


Prova di blindature resistenti a pressione - Frey G. - 
Fischer W. . 


L'EEETTROTECNICA 


21 D 
24 D 


70 D 
70 D 
99 D 
99 D 


147 D 
155 D 


155 D 
163 D 


38 D 


II6 D 


Costruzioni elettromeccaniche e tecniche co- 


491 


21 D 


30 


21 D 


c) circuiti magnetici e magneti permanenti (vedi anche 28 d) 


SUNTI E SOMMARI 

Sull’influsso dello spessore dei lamierini sull’indu- 
zione e sulle perdite in nuclei di elettromagneti - 
Beer F. . i 

Curva di smagnetizzazione di calamite permanenti - 
Rohmer K. : 

Sulla produzione di intensi campi magnetici - Oswald 
Bid 4; 

Calcolo dei gioghi Statorici. con lemicrino | a ‘grana 
orientata per mezzo della calcolatrice ZRA 1 - Rei- 
che H. - Heidecke H. . 


d) avvolgimenti 


DALLE RIVISTE 
Utilizzazione in elettrotecnica dei metalli puri a basse 
temperature toe 


SUNTI E SOMMARI 
Impregnazione dei micromotori - Bercu A. - Perlea 
M. 


655 


38 D 


XXXV 
Impregnazione di avvolgimenti - Eckhardt H. . 38 D 
Processo di avvolgimento ad anello - Wilke H. . 84 D 
e) isolamento (vedi anche 28 f) 
SUNTI E SOMMARI 
La legge d’accrescimento nella tecnica dell’alta ten- 
sione - Widmann W. | MZ 
Ricerche su isolamenti in modelli di cave - oi, Sch ET 
Flastomeri al silicone per macchine di grandi dimen- 
sioni - Buchaman J. O. È 0700 
Indurimento di isolamenti in mica- carta -  Dubsky It 
- Cervenka B. - ; SCI 
Isolamento micapact - Andersson A. ‘R - Helén CANMI72IO 
Lo studio acustico degli impianti di produzione - Mat- 
GIAlla 172 D 


f) raflreddamento e ventilazione (vedi anche 19) 


LETTERE ALLA REDAZIONE 
Macchine raffreddate ad acqua - Giaquinto A. . 


SUNTI E SOMMARI 


La ventilazione dei motori chiusi - Sora I. . sei 

Riscaldamento per corti circuiti in conduttori - Kro- 
mat H. baite 

Modo di presentare le caratteristiche. di raffredda! 
mento - Hudson C. S. - Walshaw M. H. 

Controllo dell’aria di raffreddamento - Glenk H. . 


g) collettori e spazzole (vedi anche 27 - 41 f) 


SUNTI E SOMMARI 

Sull’influsso delle forze d’attrito sul comportamento 
delle spazzole di carbone - Volkmann W. . 

Usura di spazzole di carbone - Binder K. . - 

Trasferimento di materiale tra spazzole e rotore - 
Wagner K.- Lenz R. - Brutschin F. - Scheerbarth 


h) contatti (vedi anche 2 b) 


SUNTI E SOMMARI 

Il contatto elettrico - Keil A. ; 

Usura dovuta ad attrito su pezzi di contatto - _K eil A. 

Comportamento dinamico di contatti striscianti - 
Schulz CRA eee e. 

Influsso della temperatura su di un ‘contatto stri- 
sciante - Schròter F. . : 

I contatti elettrici - Podbrez nik F. IDA dc 

Prove dei contatti dei contattori - Avuramescu A. - 
Barbu I. . 


i) apparecchiatura 


SUNTI E SOMMARI 

Compensazione di calore e sovratemperatura nei col- 
legamenti di apparecchi - Johann H. H. . È 

Resistori di smorzamento scevri di corona - Kdarner 

Proprietà di resistori in pellicole metalliche - Schàr K. 

Resistore di precisione - Herman F. 


1) condensatori 


NOTIZIE E INFORMAZIONI 


Condensatori di grande capacità per accumulazione 
di energia elettrostatica . 


SUNTI E SOMMARI 

Condensatori al clofene per correnti forti - Wenzec K. 

Scelta del dielettrico nella costruzione dei condensa- 
tori - Boyer P. 5 

Condensatore a gas compresso per. alta. tensione - 
Gurr W. - Kéònig TE i È 

Condensatori di potenza - Raabe H. : ; 

Dielettrici pyrolene per condensatori di carta - Co- 
quillion |. : : 

Condensatori a strati i: sottili - Planer G. Von 


186 


22 D 
52 D 


131 D 


22 D 
I4JI D 


156 D 
163 D 


22 D 


116 D 
163 D 


XXXVI 


n) macchine elettrostatiche 


SUNTI E SOMMARI 
Studio fisico-chimico delle amalgami - Robert /. . 


o) generatori d’impulsi e di forme d’onda (vedi anche : 


ARTICOLI E COMUNICAZIONI 


Esperienze per il progetto di trigatron a piccolo ri- 
tardo di innesco, ampio Sa di funzionamento 
e lunga durata - Rostagni G. 


LIBRI E PUBBLICAZIONI 

Impulsschaltungen. Erzeugung und Verarbeitung von 
Impulsen mit Réhren und ‘Transistoren - ag 
Ale dia SETE 

Notions sur les circuits ‘d’ impulsion - | Farley F "e M. 


SUNTI E SOMMARI 

Calcolo del circuito per tensioni d’impulso - Etzel O. 
- Helmchen G. 

Dispositivi per sincronizzare gli impianti ‘ad impulso 
di tensione - Costina D. - Marinescu A. 


p) macchine speciali 


ARTICOLI È COMUNICAZIONI 


Il motore lineare, Primi risultati di prove su un mo- 
dello - Campanari E. . 


NOTIZIE E INFORMAZIONI 


Generatori a corrente continua per circuiti supercon- 
duttori 


q) rumori e vibrazioni (vedi anche 39 a) 


ARTICOLI E COMUNICAZIONI 


Rilievi statistici di rumorosità di trasformatori trifasi 
VM GR. 


SUNTI E SOMMARI 
Problemi acustici di motori asincroni - Krzyminski L. 


Verifica del ronzio di macchine di serie - Forkmann 
la 


L'EELETCEROTECNECA 


465 


258 
316 


13I D 


155 D 


195) 


435 


284 


85 D 


99 D 


r) tecnica dei circuiti stampati e microsistemi (vedi anche 15) 


LIBRI E PUBBLICAZIONI 


Printed Wiring and Printed Circuits Techniques - 
E.EXA° 


SUNTI EB SOMMARI 

Schemi elettronici « miniatura » con elementi singoli 
- Assmann E. È 3 

Sottili pellicole per la micr ominiaturizzazione - Lauck- 
ner H. 

Realizzazione di Microrcsistenze - ' Zeiss c. 


v) varie 
LIBRI E PUBBLICAZIONI 


Filament Winding: its Development, Manifacture, 
Applications and Design - Rosato D. V. - Grove 
(raià . 

Mathematical Methods in i Reliability Engineering - 
Roberts N. H. CAVI e Mis 


SUNTI E SOMMARI 


Influsso sulla qualità della superficie dovuto alle gran- 
dezze elettriche di esercizio - Hòhne J. - Hilfert S. 

Lavorazione in serie nel montaggio di strumenti elet- 
tronici - Seifert J. - Tamme H. - Wappler W. . 

Gruppi d’accensione e classi di esplosione di gas e 
vapori - Frey G. - Sack R. | 

Protezione contro contatti accidentali - Wiery H. 

Influsso dell’invecchiamento sulle proprietà di con- 
nessioni rame-alluminio - Dubsky J. - Krizanovsky 
L.- Veracek L. È : 

Modificazione di forma per effetto di esplosione - 
IMI ERRETSNTA di do 

Applicazione automatica di orecchiette ‘saldate : a pia- 
stre conduttrici - Ruttkowski M. 


137 


259 


2D 
22 D 
99 D 
116 D 
I4I D 
I4I D 


156 D 


11. - Decreti, leggi, regolamenti. 


NoTE DI REDAZIONI 
Nuova legge sulle linee aeree esterne . 


NOTIZIE E INFORMAZIONI 


Linee aeree esterne . 

La legge per la determinazione dell’ aliquota delli im- 
posta unica sull’energia elettrica, dovuta dall’E- 
NEL - 

Norme integrative della legg 
mero 1643 5 

Attribuzione all’ Fute nazionale per la prevenzione 
degli infortuni dei compiti relativi alle verifiche 
dei dispositivi e delle installazioni di protezione 
contro le scariche atmosferiche e degli impianti di 
messa a terra . 


ge 6 dicembre 1942, nu- 


12. - Elettrobiologia. 


b) efletti della corrente elettrica sul corpo umano 


SUNTI E SOMMARI 
Trattamento dopo infortuni elettrici - Dittmar H. A. 


e) applicazioni mediche e biologiche 


SUNTI E SOMMARI 


Applicazioni mediche e biologiche - Woolmer R. . 

Elettroencefalografia - Schwarzer F. - Reetz H 

L’elettronica nelle applicazioni elettromedicali  - 
Liechti F. 


f) radioscopia e radiografia mediche 


SEZIONI E COMMISSIONI 


La moderna tecnica degli impianti radiologici per dia- 
gnostica medica - Burgatti M. . 


SUNTI E SOMMARI 


L’ampliscopio per radiografie - Zieler E. 
kowsky K. 
Televisione in diagnostica con raggi wi: Schott od 


- Wester- 


g) effetti e radiazioni (vedi anche 171 - 23 m) 


SUNTI E SOMMARI 


Le radiazioni ionizzanti e la vita umana - Wagner G. 
Irradiazioni di laser su sistemi biologici - Fine S. - 
Klein E. - Scott R. E. 


v) varie 


NOTIZIE E INFORMAZIONI 


Misura del ritmo cardiaco e del ritmo respiratorio di 
un ammalato o di un astronauta senza alcun col- 
legamento materiale 


SUNTI E SOMMARI 


Il meccanismo di controllo dei movimenti volontari - 
Vodounik L. 


13. - Elettrochimica. 


a) questioni generali 


SUNTI E SOMMARI 


Procedimenti di lavorazione elettrochimica - Wilkin- 
SONABRHSIStTAOTA GIRO 


b) elettrochimica 


SUNTI È SOMMARI 


Supporto anodico a basso consumo - Stonner E. . 
L’estrazione dello iodio dalle acque minerali - Atana- 
siu I. - Blum L. - Corstantinescu M. . 


(1965) 


79 


129 


378 


439 


164 D 


22 D 
70 D 


132 D 


673 


85 D 
132 D 


537 


116 D 


85 D 


22 D 


148 D 


(1965) 


c) pile 
NOTIZIE E INFORMAZIONI 


Nuovo tipo di generatore di energia elettrica . 


SUNTI E SOMMARI 


Funzione degli ossidi metallici nei processi delle cel- 
lule galvaniche - Brenet P. 


d) accumulatori 


ARTICOLI E COMUNICAZIONI 


Accumulatori elettrici per trazione - Allievi G. - Mau- 
lino A. 


Accumulatori lettrici in servizio su o - Clerici 
G. 
SUNTI E SOMMARI 


Gli accumulatori secondo i recenti brevetti - Tarrin M. 
Misura della conducibilità in elettrodi porosi di bat- 
terie - Euler J. - Rieder E. 


Influsso della corrente alternata su SCA 5ì 
piombo - Kònig F. . 


e) pile a combustione 


DALLE RIVISTE 
Le realizzazioni dell’Office National Industriel de V’A- 


zote, nel campo delle pile a combustibile - Laro- 


che J. . 
Le pile a ‘combustibile | e 1a Broduzione ‘industriale di 
energia - Magnien M. ; 
Le pile a metanolo e le loro applicazioni industriali - 
Prigent M. 


NOTIZIE E INFORMAZIONI 
Una pila a combustibile di costruzione italiana . 


SUNTI E SOMMARI 


Le pile a combustione - Gardner ]. W. 

Progressi degli elementi energetici - Gardner Io W. 

Cellule galvaniche biochimiche - Euler /. - 

Realizzazioni nel campo delle e a combustibile - 
Laroche |. e: 

Funzionamento di elettrodi di pile a gas - ‘Le Bras ‘o; 
- Waroux D. 7 

Le pile a combustibile nella produzione ‘industriale 
di energia - Millet |. 

Le pile a metanolo - Prigent M. 3 

Studio degli elettrodi di potenza per pile a combusti- 
bile - Bonnemay M. - Bronoel G. - Levart E. 


f) trattamenti superficiali e vari 


LIBRI E PUBBLICAZIONI 
VI Convegno Tecnico - L’ossidazione anodica nell’e- 
dilizia - CIOA . 


SUNTI E SOMMARI 
Cromatura delle lamiere e dei pezzi magnetici - Ge- 


nieys E. , 
La galvanizzazione con | metalli preziosi - ‘ Fliihmann 


W. 


5 


ARTICOLI E COMUNICAZIONI 

Risultati di esperienze sulla corrosione in binari a 
trazione elettrica - Biorci G. - Inga U. 

Un problema della trazione elettrica a corrente conti- 
nua : la protezione catodica delle condotte metalli- 
che attraversanti linee elettriche - Muzio A. 


NOTIZIE E INFORMAZIONI 
Sulla corrosione e protezione delle condotte interrate 


SUNTI E SOMMARI 

Influsso di un tubo di materia sintetica sulla prote- 
zione catodica di una conduttura tubolare - Bieren- 
brodt K. - Harras K. - Nierhaus R. . 


g) correnti vaganti e corrosioni (vedi anche 40 h) 


LELRETTROTECNICA 


134 


116 D 


740 


Corrosione su cavi a gas compresso r10 kV per effetto 
di correnti vaganti - Delwig H. A. - Flossmann R. 
- Heim G. 


Protezione catodica di e in ra = Neumann 


UA 


Protezione catodica di tubazioni protettive - Thalho- 
10 IS 


v) varie 


SUNTI E SOMMARI 


Processi poco noti per l’ottenimento di energia elet- 
trica - Euler ]. 


14. - Elettrofisica e magnetofisica. 


b) elettrofisica generale 


SUNTI E SOMMARI 

Teoria d’una 
Brailsford F. - 

Ionizzazione nei gas ad alta pressione ad oltre 2000 0K 
- George D. W. 


macchina termica ferromagnetica - 


c) fisica nucleare e atomica (vedi anche 17 - 23 m) 


NOTIZIE E INFORMAZIONI 
Primo generatore elettrico sperimentale a isotopi 


d) macchine acceleratrici di particelle 


SUNTI E SOMMARI 

L’elettroacceleratore del sincrotrone germanico - Hardt 
VIa, Mae Ne: 

L'elettronica SUL fisica DUCicure di GRA: energie - 
Verweij H. : 

Funzionamento del sia oa del CERN a i energia 
costante dei protoni - Fischer H. - 

Magnete per l’elettrosincrotrone da 6 Gevi. Appun 
18 Seca lrBlaaSte re UE : 

Sollecitazioni meccaniche negli avvolgimenti destinani 

alla produzione di intensi campi magnetici - Léon 

Il sistema deflettore dei ciclotroni classici - Indreas G. 


e) fisica dei plasmi (vedi anche 14 q - 23 n) 


SUNTI E SOMMARI 


Interazione d’una sorgente radiante con un plasma - 
Kun-Mu Chen 

Il plasma rotante - Tozer B. A. - 

Bruciatori a plasma a gas stabilizzati - Wendler F. 
Nette G. 


f) scariche elettriche (vedi anche 2 b - 20 d) 


SUNTI E SOMMARI 


Ripristino della rigidità di brevi archi nell’aria - 
Burghardt G. 

Sulla migrazione di archi i in piccole fessure - Salge n 

Le forze” agenti sull’arco - Kozelj V. 


i) termoelettricità (vedi anche 23 n) 


NOTE DI REDAZIONE 
Termoelettricità 


ARTICOLI E COMUNICAZIONI 


Elementi di base e conoscenze attuali sui materiali 
termoelettrici e loro applicazioni - Prosciutto A. . 


NOTIZIE E INFORMAZIONI 
Le applicazioni dei generatori termoelettrici 


SUNTI E SOMMARI 


Convertitore termofotovoltaico - Fortini A. 
Ph. - Sibillot P. . 


- Bauduin 


XXXVII 


156 D 


39 D 


39 D 


665 


23 D 


53 D 
85 D 


117 D 


117 D 
156 D 


71 D 
148 D 


164 D 


23 D 
II7 D 
148 D 


829 


830 


436 


85 D 


XXXVIII 


Combinazioni di generatori termoionici e termoelet- 
trici - Langpape R 


L'ERETIRO RECNICA 


156 D 


1) fotoelettricità e elettroluminescenza (vedi anche 22 d) 


SUNTI E SOMMARI 
Basi fisiche della fotoconduzione - Heijne L. . 


m) superconduttività 


LETTERE ALIA REDAZIONE 

Proposta di un nuovo sistema per indurre correnti 
persistenti in un anello superconduttore - Guaraldo 
C. - Sacerdoti G. - Susanna A. . 


NOTIZIE E INFORMAZIONI 
Generatori a corrente continua per circuiti supercon- 
duttori 


SEZIONI E COMMISSIONI 
Superconduttività e sue applicazioni - Abetti P. A. . 


SUNTI E SOMMARI 
La sopraconducibilità - Fitz W. È 
I sopraconduttori nell’industria - Pippard di B. 
Magneti sopraconduttori - Montgomery B. . 
Magneti a sopraconduzione - Pippard Al 13, 
Sopraconduttori della seconda specie - Goodman B. B. 
Corrente critica in un solenoide a bassa frequenza - 
Thomas P. SIE s 
Blocco termico negli avvolgimenti sopraconduttori - 
Donadieu L. Seb ; 
Grossi avvolgimenti sopraconduttori - Donadieu 1 - 
Krikorian |. ; 4 
Quadripoli sopraconduttori - ‘Fav v’eYeau I. 2 " Claude M. 


Applicazioni dei sopraconduttori - Fournet G. . 

Alternatore a sopraconduttori - Huret J. - Mailfert A. 

Procedimenti di costruzione e proprietà dei fili sopra- 
conduttori - Smulkowski O. : é 2 

Avvolgimento sopraconduttore di I00 mm - Kriko- 
rian |]. 

Determinazione delle linee di forza di Coinpi iazne! 
tici nei pressi di sopraconduttori - Klaudy A. . 
Sopraconduttori nel campo delle correnti industriali - 

Lange F. 


n) magnetofisica 


SUNTI E SOMMARI 
Prototipi di motori a effetto Hall - Bonnefille R. . 


o) elettroacustica e acustica applicata 


LIBRI E PUBBLICAZIONI 
Practical Stereophony - Burrel Hadden H. . 


SUNTI E SOMMARI 


Prove su modelli per acustica in locali di audizione - 
Biicklein R. - Krauth E. 


p) ultrasuoni 


NOTIZIE E INFORMAZIONI 


Ultrasuoni applicati per la pulitura di materiali in 
linee di produzione continua 


q) magnetoidrodinamica (vedi anche 14 e - 23 n) 


ARTICOLI E COMUNICAZIONI 


Generatori di energia elettrica n 
(MHD) - Antoniazzi V. va 

Stato attuale degli impianti di conversione MHD a 
corrente continua - Monti R, . 


SUNTI E SOMMARI 
Magnetoidrodinamica cou metallo liquido - Petrick M. 


86 D 


435 


897 


23 D 
24 D 


71 D 
71 D 
99 D 
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100 D 
100 D 
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100 D 
100 D 
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II19 D 


164 D 


118 D 


671 


164 D 


173 D 
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15. - Elettronica generale e dispositivi elettronici. 


a) questioni generali 


NotE DI REDAZIONE 


Aggiornamenti 390 
ARTICOLI E COMUNICAZIONI 
Conferenza di aggiornamento su l’elettrotecnica e l’e- 
lettronica 403 
L1BrI E PUBBLICAZIONI 
Electronic circuit techniques - Zepler E. E. - Punnett 
ISIN 5 + RR ARITRS 
Electronic devices and networks - Zepler E. E.- Pun- 
nett S. W. 7 138 
Elettronica industriale - Bukstein pi 260 
Electronics - Corcoran G. F. - Price R. I 543 


Radiation and noise in quantum electronics - Lowisell 
VS AMS Be e 


Electronics of Solids. - Beam w. R. 3 775 
Technische Elektronik - I Band: Grundlagen und 
Vakuumtechnik - Knol M. - Eichmeie J.. . . 892 
SUNTI E SOMMARI 
Sicurezza di parti componenti elettroniche - Ackmann 
W. - Deixler A. . 39 D 


L’elettronica realizza i suoi elementi costruttivi - 
IUSCMOARAI, Pe 
Dispositivi per circuiti tapidi con accoppiamento a 


corrente continua - Maeder D. 72 D 
Elettrotecnica e fisica atomica - Tank SE 156 D 
Le scienze esatte come sorgenti dell’elettrotecnica - 

Imhof A. . 157 D 


b) fasci elettronici (cannoni elettronici, ottica elettronica, 
microscopi elettronici, ecc.) 


SUNTI E SOMMARI 
Effetto riscaldante d’un fascio elettronico - Vine |. - 


Einstein P. Q. . ini alii DE 3 D 
Microscopio per ricerche microelettroniche - Ma- 
ckintosh I. M. - Thornhill J. W. . IOI D 
c) tubi elettronici (vedi anche 9 e - 35) 
NOTE DI REDAZIONE 
A proposito di tubi a gas rarefatto . 147 
ARTICOLI E COMUNICAZIONI 
Il comportamento dei tubi a gas rarefatto con solleci- 
tazioni generiche - Graham E. A. . 182 
LIBRI E PUBBLICAZIONI 
Prontuario dei tubi equivalenti e prontuario dei tran- 
sistori equivalenti - The Howard W. Sams Engi- 
neering Staff 543 
Cold Cathode Discharge ‘P'abesi - Acton id Ri = Sail 
J. D. . 544 
SEZIONI E COMMISSIONI 
Teoria ed applicazione dei tubi elettronici - Braga 
Illa A. . 320 
SUNTI E SOMMARI 
Relè a tubo - Aschmoneit E. K. 3D 
Tecnica di impulsi dell’ordine di miliardesimi di se- i 
condo - Speiser A. P. 3 24 D 
Progetto d’una griglia - Harrett a : 39 D 
Proprietà di dispositivi parametrici a tre e quattro 
frequenze - Howson D. P. 72 D 


Tubo ad onda progressiva come amplificatore - ‘Veith 


W. n VSS ROMS OED 
Catodi ad ossidi sinterizzati - ‘Kogei D. 148 D 


Valvole a catodo freddo - Musa G. 157 D 


d) semiconduttori, diodi a giunzione, transistori ecc. 
(vedi’anche 9 f) 
ARTICOLI E COMUNICAZIONI 


Il rettificatore controllato con spegnimento di base - 


Prencipe M. 595 


(1965) 


LIBRI E PUBBLICAZIONI 

Finfihrung in die Physik des Transistors - Gdrtner 
W. W. 

Elettronica del transistore - Banfi V 

Circuiti a transistori - Tanasescu Jie A 

Prontuario dei tubi equivalenti e prontuario dei tran- 


sistori equivalenti - The Howard W. Sams Engi- 
neering Staff. 

Circuits à transistors 3 Cattermole K. W. 

Der Transistor. Physikalische und technische Grund. 
lagen - Salow H. - pi id 5 ISTOMIR ISI, e 
v. Munch W. È ESE Apa 


Physics of semiconductors - Moll L Di 


Basic Theory and i a of ‘Tunnel Diodes x 
Gentile S. P. x Deo E 


SEZIONI E COMMISSIONI 


Stati elettronici superficiali nei semiconduttori - Chia- 
rotti G. 


SUNTI E SOMMARI 
L’influenza della temperatura su dispositivi semicon- 
duttori - Cserveny S. - Bulucea C. 


Trasduttori in schema ad autosaturazione - Hoffmann 
I6l 


Processo per Lo enimento di cristalli singoli = ‘Asch 
moneit E. K. z c 

Apparecchi a stato solido per alta potenza - Cu esk I, 
A.- Ackerman G. B. - Taylor W. E. - Haeniken .. 
C.- Davis WC. - Finn (GB RAS, 

Transistori di potenza per trasformatori di tensione a 
corrente continua - Wetzel K. 

Metodi per produrre impulsi adatti all’innesco di thy- 
ristor - Burbridge R. F. - James M. 7 

Dispositivi semiconduttori in Romania - - Stere R. 

Applicazioni dei tiristori - Ginsbach K. H. - Swoboda 
R. 


f) laser e maser 


SEZIONI E COMMISSIONI 


Il o ed alcune sue recenti applicazioni - Vadnjal 
- Colombo G. 
Il eo ed alcune sue ‘recenti applicazioni - Vadnjal M. 


SUNTI E SOMMARI 


Un laser compatto elio-neon - Doeckel R. . 
La tecnica del laser - Doeckel R. . 


g) tecnica degli alti vuoti 


LIBRI È PUBBLICAZIONI 


Technische Elektronik - I Band: Grundlagen und 
Vakuumtechnik - Knol M. - Eichmeier |. . 


v) varie 
LIBRI E PUBBLICAZIONI 


Handbuch fiirr Hochfrequenz- und Elektrotechniker. 
(VIDA n de=ekret2eyisi : ae 

Basic electronics for engineers - Lueg R. E. 

Elettronica generale. Vol. II - Colucci M. 

Microwave Solid- State Engineering - Nergaard L. si 
- Glicksman M. 

Electronic Properties of Diamonds - Champion 5a 

Printed Wiring and Printed Circuits A - 
IESEZAG 


SUNTI E SOMMARI 

Tecnica degli impulsi di miliardesimi di secondo - 
Baldinger ds 

La sicurezza dei componenti elettronici - ‘ Jelleck tra 


16. - Elettrotecnica generale. 


a) questioni generali 


LIBRI E PUBBLICAZIONI 
Ausgleichsvorgànge in elektrischen Systemen. Theo- 
rie und Berechnung - Wenikow W. A. - Shukow 


LA, 


TREE ERO DECNTCA 


195 
381 


49I 


543 
544 


544 
774 


893 


74 


892 


XXXIX 


Finfihrung in die theoretische 
Kiipfmiler K. 


Elektrotechnik  - 


MAE I EL SSERTIoO 
l'eoria e pratica - Russo D. 


Elettrotecnica generale. 492 
SUNTI E SOMMARI 
200 anni di sperimentazione con elettricità di strofi- 

hio - Prinz H. 5 SNZAND 
Le potenze metamorfiche dei sistemi sinusoidali - 

Astuni E. 40 D 
Produzione di armoniche di ordine elev ato - Gotthardi 

Ne 

L’energia reattiva : FASE TAI fisica - Schindler 

Ke IOI D 
Le equazioni fisiche e modo di scriv erle - | Plegler E. 132 D 
L’impedenza in regime non sinusoidale - Rosman H. 

- Braier A. : 148 D 
Elettrodinamica di Maxw ell- Hertz alla Ince della teo- 

ria della relatività - Timotin A. - Tugulea A. . 165 D 

b) sistemi di unità 

NOTIZIE E INFORMAZIONI 
La nuova definizione del secondo . . . . ... .° 60 
SUNTI E SOMMARI 
Giustificazione della razionalizzazione - Iliovicì A. . 173 D 


c) teoria dei circuiti e dei campi (vedi anche 5 - 7 c - 35) 


Note DI REDAZIONE 
A proposito di progetto di circuiti . 207 
Campi armonici SE E RCA 07 
CA ATO E OI ALS A 07, 


Effetti di ferrorisonanza . 620 
ARTICOLI E COMUNICAZIONI 
Criteri di progetto di un circuito tristabile - Benetazzo 
Ie © INAITISIES IV 223 
La determinazione dei campi armonici con 1 metodo di 
perturbazione - Gasparini F. P 241 
Relazioni tra le resistenze mutue di multipoli ‘costi- 
tuiti da lamine conduttrici piane - Dadda L. 268 
Invito alla teoria dei grafi - Marvaldi D. ; 503 
Un singolare regime di ferrorisonanza nelle reti tri- 
fasi - Iliceto F. . 621 
La riduzione della fluttuazione nella tensione generata 
da circuiti a a a raddrizzatori e conden- 
satori - Crepaz S Sa COSO 639 
Studio di un particolare variatore di tensione e di fase 
- Brunelli B. - Ciampclini F. 756 
Sul comportamento statico e dinamico delle reattanze 
saturabili trifasi a campo rotante - Ciscato D. - 
Marchesini G. - Mariani L. . 870 
LETTERE ALLA REDAZIONE 
Reattanze saturabili trifas: a campo rotante - Libkind 
M. S. er. 434 
Reattanze saturabili ‘trifasi a campo rotante - ‘Meri- 
gliano L. 434 
LIBRI E PUBBLICAZIONI 
Linear System Theory. The State dui ARRE È 
Zadeh IL. A. - Desoer €. A é 259 
Notions sur les circuits d’ impulsion - . Farley ni IT. M. 316 
Theorie und Anwendung linearer Netzwerke, Parte II 
- Wunsch G. 316 


Electrostatique - I : Les distributions 2 Durand in 970) 


Cuadripolul Electric - Dora C. 380 
Circuiti a transistori - Tanasescu IR, ; 49I 
Circuits è transistors - Cattermole K, VIARIO 544 
Circuits logiques et automatismes à séquences - Na- 
slin P. TÈ ; 671 
Circuits. with periodically. -varying - parameters E Tu- 
CREVEDTE glo 672 
Introductory Circuit Analy sis - Tvar Pearson ss = Ma- 
WE db 740 
Fundamentals of Relay Circuit Design -  Knoop. vi 892 
SUNTI E SOMMARI 
Trasformatori di Tesla - Heise W.. . . 24 D 
Costante di tempo di bobine in dipendenza della fre- 
quenzar- Rreyer Roe a 516 


XL 
Sollecitazioni elettriche nelle cavità contenenti gas 
dei dielettrici solidi - Salvage B. . . 40 D 
Soilecitazioni sulle superfici conduttrici fra due elet- 
trodi paralleli - Salvage B. si 4 
Calcolo delle forze agenti fra 2 conduttori - - Abegg Se 3 
Simmetrizzazione delle reti elettriche - Rothman A. 118 D 
L'effetto pellicolare della corrente di adduzione in la- 
stre - Nemoianu C. - Timotin A. pr MERILS7AD 
Coppia resistente nei sistemi con disco e magnete - 
Zlatev M. P. - Tzvetkov D. N. ts 157 D 
Moti di particelle all’interno di bobine e condensatori 
- Schumann W. O. 165 D 
d) calcolo di resistenze, induttanze, capacità ecc. 
LIBRI E PUBBLICAZIONI 
Widerstinde, Kondensatoren, Spulen und ihre Werk- 
iaia ZAR e e E e AZZ 
SUNTI E SOMMARI 
Calcolo dell’induttanza della corrente in alta frequen- 
za nei dischi anulari - Au H. K. - Deeley H. K.. 40D 
Capacità di condensatori non lineari - Cetin I. . 53 D 
g) teoria generale delle macchine elettriche 
ARTICOLI E COMUNICAZIONI 
Modello matematico di un motore asincrono control- 
lato in frequenza - De Carli A. - Ruberti A.. . . 851 
LIBRI È PUBBLICAZIONI 
Masini Electrice, probleme - Gheorghiu I. S. . . . 49I 
SUNTI E SOMMARI 
Teoria elettromagnetica delle macchine elettriche - 
INASaTMSSRARTO. 40 D 
Macchine a campo pulsante : a media frequenza 3 Bu- 
nea V. 4I D 
Macchine polifasi a ‘riluttanza - Lawrenson P. fi 
ACUTA 4I D 
Il calcolo termico delle macchine col metodo delle reti 
equivalenti - Di Pierro E. P 53 D 
Il calcolo di alcune quantità inerenti ‘al ‘flusso magne- 
tico nelle macchine - Binns K. |. 72 D 
v) varie 
LIBRI E PUBBLICAZIONI 
Electrotechnique. Machines Sia Notions com- 
plémentaires - Gillon E. 3 195 
Electrotechnique. Tome 3: Machines à courant con- 
UnuMbransformnatenrs - (Cahen tb eg 


SUNTI E SOMMARI 

Calcolo dei difetti asimmetrici - Rothman A. - Cri- 
SESCIAD, 3D 

Applicazione di due teoremi di calcolo matriciale - Po- 
loujadoff M. 


È D 
Rappresentazione grafica della funzione del tempo di + 
riscaldamento - Nausch F. atto II9 D 
Forme di ondulazione e loro calcolo in motori a cor- 
rente mista - Cetin I. 108 D 
Macchine elettriche ; recenti progressi - - Zaar È 165 D 


17. - Energia atomica e nucleare. (vedi anche 23 m) 


b) fissione e fusione nucleare 


SUNTI E SOMMARI 
Potenza termonucleare controllata - Ware A. A. . 


I4I D 
d) tipi di reattori 
NOTE DI REDAZIONE 
Problemi costruttivi di reattori nucleari . . . . . 685 
ARTICOLI E COMUNICAZIONI 
Valutazione semplificata dei fattori di forma del flus- 
so neutronico per esami comparativi di noccioli - 
Adamoli F. - Fornaciari P. - Gadola A.. . . . 699 


L'ELENIERO TE CNECA 
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NOTIZIE E INFORMAZIONI 
Il reattore RITMO in appoggio al programma RTM . 772 


SUNTI I SOMMARI 
Evoluzione dei reattori ad acqua pressurizzata - Ren- 


LT 157 D 
h) misure e regolazione 
SUNTI E SOMMARI 
Controllo dei reattori nucleari con iniezione chimica - 
Cohen P. - Graves H. W. . 4I D 
1) sicurezza e protezioni 
SUNTI E SOMMARI 
Impianto d’allarme per radiazioni dell’Università Au- 
striaca  AWeisstH oi, e 3D 
v) varie 
SUNTI È SOMMARI 
Il centro nucleare di Wiirenlingen . I19 D 
18. - Fisica, chimica, matematica. 
b) fisica 
LIBRI E PUBBLICAZIONI 
Corso di fisica tecnica - Volume II. Parte I: ‘Termo- 
cinetica - Brunelli P. E. - Codegoni C. . . 71 
Encyclopedic Dictionary of Physics. Vol. 9. Multilin- 
gual Glossary . . . e 260 
La materia - Introduzione bile tecnologie dei materiali 
>; Mazzoleni. F7-_ Get 9 GIRA EI 
SUNTI E SOMMARI 
Calcolo di cadute isentropiche di vapore surriscaldato 
- Zens R. 5 È + MS63D 
La scoperta della trasversibilità delle onde luminose - 
Gerlach W. 165 D 
d) matematica 
LIBRI E PUBBLICAZIONI 
Analysis of linear time-invariant systems - Brown 
W.M. Ta a 1170 
Matrizen ui ihre teclimischeni Anwendungen - Zur- 
mihi R. SI, 196 
Algebraic Equations. An intreduetion to the Theories 
“of Lagrange and Galois - Dehn E. re 258 
Introduction to Boolean Algebra and Logic Design - 
Hoernes G. E. - Heilweil M. F. Da: 109255 
Mathematical Methods in Reliability Engineering = 
Roberts N. H. SR ee 259) 
Elphyma Tables - | Inglestam E. - Sjoberg S "RMB 
Theory and application or the z-Transform method - 
Jury E. 7. e, > 4948 
La programmation dynamique ct ses applications - 
Bellman R. E. - Freyfus S. E. SR 739 
Calcul imaginaire, équations differentielles ct aux ne 
rivées partielles (application aux circnits électri- 
ques fondamentaux, aux lignes et antennes) - Bi-_ 
santi A. F. RS - 739 
Dynamique statistique des systàmes luéaine dé com- 
mande automatique - Solodounikov V. V.. . . 775 
Laplace Transforms in Engineering - Fodor G.. . 892 
SUNTI È SOMMARI 
L’ottimizzazione dei problemi tecnici - Zener C. - 
Duffin R. 73 D 


f) algebra logica e teoria dei sistemi (vedi anche 5 - 7) 


LIBRI E PUBBLICAZIONI 


Introduction to Boolean Algebra and Logic Design - 
Hoernes G. E. - Heilweil INI e CR IZ 


(1965) 


v) varie 
LIBRI È PUBBLICAZIONI 


Théorie et Applications des ne de Transfert - 
Chow Y.- Cassignol E. 


259 


19. - Generatori e motori sincroni. (vedi anche 23 f, h, i) 


a) questioni generali 


LIBRI È PUBBLICAZIONI 
Machines synchrones - Guilbert A. . 


SUNTI E SOMMARI 

Turbogeneratori a raffreddamento con acqua - Eisen- 
schmidi E. è 5 

Avvolgimenti che danno i un Anto ridotto di ar- 
moniche - Chalmers B. |. ; 

Eccitazione senza spazzole di grandi. alternatori - 
ROIO 5 

Generatori idroelettrici - ‘Per usek A. i n 

Raffreddamento degli alternatori - Baudry R. A. - 
IAS . 
Macchine sincrone a due i - . Fong w. - French 
TORAZERAabcliffeNG. Hi 

Tendenze dei turbogeneratori - Coca V. - Roth- 
man A. 

Il calcolo degli Amdorzzatori massicci - E Nicolaide A. 

Generatori giganti - Friedlander G. D. 


b) calcolo costruttivo e dei parametri 


SUNTI E SOMMARI 

Influsso della qualità dei lamierini su grandi turbo- 
generatori - Hahn W. . 

Generatori compatti leggeri . 


c) avviamento e regolazione 


SUNTI E SOMMARI 

Aggiustamento della posizione della ruota polare in 
motori sincroni di compressori - Fischer H. - Pen- 
seler R. - Rumpel D. 

Caduta di tensione per l'inserimento di un carico su 
un alternatore - Rumpel D. - Ziegmann I. - 

Questioni relative alla sincronizzazione di turbogene- 
ratori - Schiefelbein G. 

Regolazione di tensione di grandi alternatori | - Du- 
‘dler bl; Dc 

Avviamento asincrono di macchine sincrone - - Jordan 
H.- Lorenzen H. W. - Taegen F. i. 

Regolazione di tensione degli alternatori monofasi 
nelle centrali delle Ferrovie Austriache - Kmenta 
W. cage 

Regolazione di tensione di è un | generatore a oli sa- 
lienti nell’ambito dell’autoeccitazione - Bloedt K. 

Metodi per il confronto delle fasi nella. sincronizza- 
zione automatica - Humpage D. H. - Nellist B. D. 
- Sabberwal S. P. c 

Corrente di eccitazione della macolima è sincrona - Va- 
silescu A. 


v) varie 


LETTERE ALLA REDAZIONE 

Reattanze saturabili trifasi a campo rotante - Libkind 
MES n, 

Reattanze saturabili ‘trifasi a campo rotante - ‘Meri- 
gliano L. 


NOTIZIE E INFORMAZIONI 


Spedizione del più potente generatore elettrico finora 
costruito in Italia 


SUNTI E SOMMARI 

Avviamento di motori a riluttanza - Bausch H - Jor- 
dan H. - Lorenzen H. W. 

Motorini sincroni miniatura - Gerber Di 

Generatori - Zaar G. 


492 


54 D 
73 D 


434 


434 


ERBE TIRIONTE CONCA 


20. - Geofisica e fisica dello spazio. 


a) questioni generali 


SUNTI E SOMMARI 
Navi oceanografiche - Drews D. W. . 


c) fenomeni atmosferici, temporali ecc. 


SUNTI E SOMMARI 

La meteorologia col radar - Jones R. F. 

I contatori di fulmini in Scandinavia - Miller -Hille- 
brand D. - Johansen O. - Saraoja E. . 


d) fulmini e parafulmini 


NOTIZIE E INFORMAZIONI 


Attribuzione all’Ente nazionale per la prevenzione de- 
gli infortuni dei compiti relativi alle verifiche dei 
dispositivi e delle installazioni di protezione con- 
tro le scariche atmosferiche e degli impianti di 
messa a terra . 


SUNTI E SOMMARI 


T'emporali e protezione contro il fulmine - Mt%iller- 
Hillebrand D. 

La conferenza internazionale onto i file = Vieh 
mann H. + 

Fulmine e sovratensioni - Waste W. 


g) fisica dello spazio e astrofisica 


SUNTI E SOMMARI 


La scienza dello spazio vicino - Appleton E. . 


XLI 


158 D 


74 D 


149 D 


4I D 


h) impiego di missili, satelliti e apparecchiature relative 


(vedi anche 35 m - 42 r) 


NOTIZIE E INFORMAZIONI 
Satellite meteorologico Nimbus 


i) sondaggi elettrici 


SUNTI E SOMMARI 


La determinazione della resistività del terreno - Krulc 
ho 


v) varie 


SUNTI E SOMMARI 


Il laboratorio di Geotecnica di Palermo - Jappelli R. 
Il magnetismo del sole - Waldmeier M. . 3 


21. - Idraulica. (vedi anche 23d - 231) 


b) serbatoi e canali 


SUNTI E SOMMARI 

Il risalto idraulico in canale convergente - Rubatta A. 

Effetto di laminazione di un serbatoio sulle piene - 
Marone V. c Sa 

Trasporto di materiale solido in 1 canali. - Maione UE 

L’onda di riempimento di un canale vuoto - Mon- 
tuori C. 3 

Depositi nei bacini di accumulazione - ‘Raspolic A. 


c) dighe 


NOTIZIE E INFORMAZIONI 
Una diga notevole . 


SUNTI E SOMMARI 
Costruzione di una tura mediante getto di materiale 


sciolto - Marone V. 
Pressioni interstiziali pelle dighe a gravità È . Zoccoli 


F. , 
La diga di Gusana È ‘Crespellani Dai 


540 


149 D 


87 D 
133 D 


42 D 


74 D 
119 D 


II9Q D 
119 D 


DOS 


54. D 
74 D 


XLII 


Rilievi allo sbarramento dell'impianto di Isola Sera- 
fini - Indrì E. : 

Metodo del circolo di attrito per la determinazione 
della stabilità dei rilevati - Arredì F. 

Sulla sorveglianza delle dighe - Widmann R. . 

Controllo a breve scadenza delle misure su dighe a 
volta - Fanelli M. . 


d) condotte, valvole, paratoie ecc. 


SUNTI È SOMMARI 

Il comportamento dinamico dei getti delle turbine 
Pelton nel calcolo del colpo di ariete - Fasol K. H. 

Oscillazioni in un pozzo piezometrico semplice - Im- 
ei, dd, © (KAI IE SE ; 

Correnti aria-acqua in tubazioni orizzontali - Marchi 
RRCNDIUDRARENIE 


v) varie 


LIBRI E PUBBLICAZIONI 


Impianti idroelettrici. Vol. 
Evangelisti G. 


I: Opere di derivazione - 


22. - Illuminazione e fotometria. 


a) questioni generali 


LIBRI E PUBBLICAZIONI 
Elementi di illuminotecnica - Richard L. . 


b) impianti di illuminazione 


NOTE DI REDAZIONE 


Calcoli di illuminotecnica 
Illuminazione cittadina 


ARTICOLI E COMUNICAZIONI 
Illuminazione pubblica a Milano - Lucchi I. . 7 
Sorgenti luminose piane e tubolari. Calcoli e dia- 
grammi per particolari situazioni geometriche - 
Cocchi A. . 
L’illuminazione del traforo del ‘Gran San Deo - 
Artom M. - Frezet A. - Gentile C. - Robotti G. . 
Cenni di progetto per una soddisfacente illuminazione 
delle gallerie stradali - Garoppo G. dr 
Continuità ed efficienza dei servizi di illuminazione € 
ventilazione nei sottovia veicolari - Rosati S. . 
Indagine a Bologna allo scopo di determinare l’in- 
tensità di illuminazione pubblica necessaria per la 
sicurezza del traffico stradale - Tomba M. . 


NOTIZIE E INFORMAZIONI 

Impianto di illuminazione di eccezionale importanza 
Fontana dei Pianeti . CE: 

Gli impianti elettrici per il oro del Monte Bioto 


SEZIONI E COMMISSIONI 
L'illuminazione delle opere d’arte - Gaymard L. . 


SUNTI E SOMMARI 

Progettazione degli impianti per illuminazione pub- 
blica - Vîlciu C. - Ionità G. 

Illuminazione nelle autostrade. - Hiiberlin ci 

Calcolo e valutazione di illuminazioni stradali - Pahl 

Impianto di illuminazione per autostrade - Wiiger H. 

Impianti per illuminazione di palcoscenici - Johansson 
SAR, 5 

Aspetti economici dell’ illuminazione 13 autostrade 
- Baillif J. C. ; ; NIDI: 

Suli’illuminazione delle autostrade - . Richter ra 

Illuminazione delle autostrade - Boereboom A. . 

Apparecchi per cornicione - Wittig E. 

Illuminazione di autostrade - Walthert R. 

Impiego del diagramina «isocandela » nell’illumina- 
zione all’aperto - Vuyk P. . 


L'EISEVDTRORE CINECA 


119 D 


120 D 
165 D 


173 D 


380 


79 
79 


d) lampade e accessori 


SUNTI E SOMMARI 

Misura della temperatura in MIRA a incandescenza 
- Bahrs S. . 

Dispositivi di preinserzione per lampade fluorescenti 
- Wunderli ]J. ò 

Applicazioni dell’ elettroluminescenza - ' Reaney DI 


v) varie 


SUNTI È SOMMARI 

I primi proiettori elettrici per fari - von Veiher S. . 

Ricerche sull’illuminazione in Gran Bretagna - Chau- 
velle P. 


(1965) 


25 D 


87 D 
102 D 


4D 


120 D 


23. - Impianti di produzione e trasformazione. 


a) questioni generali 


LIBRI E PUBBLICAZIONI 

Ausgleichsvorginge in elektrischen Systemen. Theo- 
rie und Berechnung - Wenikow W. A. - Shukow 
PRA 


SUNTI E SOMMARI 


Modelli nella costruzione di impianti forza - Henkel 
Me 43 
Una analogia approssimata dei sistemi di ‘produzione 
e utilizzazione dell’energia - Donati F. - Fiorio G. 
Calcolo del funzionamento di centrali per mezzo del 
« Dynamic Programming » - dl K.- Wag- 
CH 
Producibilità degli impianti idroelettrici = . Tonini D. 
Manovre ottime negli impianti idroelettrici - Marro G. 
Le perdite, dalla sorgente al consumatore - Kroms A. 
Grafi di flusso nello studio delle reti - Pavel E. . 
Relazioni energetiche in una grande rete - Pozar H. 
Influenza del potenziale finanziario dell’ammorta- 
mento nella scelta delle fonti di energia - Zoric A. 
Problemi delle forze idrauliche - Ammann A. 
Produzione d’energia di punta - Cronin J. H. - Lokay 


317 


25 D 


42 D 


54 D 
55 D 
74 D 
87 D 
102 D 
102 D 


103 D 
120 D 


158 D 


c) considerazioni tecnico-economiche nella progettazione di 


impianti 


SUNTI E SOMMARI 


Stabilimento di curve di andamento con impianto 
IBM - Wieltsch G. . 


d) opere idrauliche (vedi anche 21 e 231) 


SUNTI E SOMMARI 

Avanzamento delle gallerie ISARIIABIO del Kauner- 
talenBretzRE00V4 

La manovra critica negli impianti con pozzo piezo: 
metrico - Marro G. dec 


f) macchinario (vedi anche 19) 


SUNTI E SOMMARI 

Alternatore della centrale di Aschach - Kònigshofer 

Regolatori elettronici per turbine - Andres E. - Zol- 
ler W. 

Avviamento automatico ‘delle ‘turbine a vapore - Dehm 
A. - Salm M. 

Protezione di grossi generatori con montanti in 1 bloc- 
co - Zurowski E. 


g) apparecchiature di centrali e quadri 


SUNTI E SOMMARI 

La protezione delle sbarre omnibus - Jean-Richard 
CHESS, È 

Influsso della rapidità dell’ incremento di ‘corrente 
sulla sollecitazione elettrodinamica in impianti a 
corrente continua - Wagner K. 


165 D 


26 D 
75 D 
75 D 


75 D 


(1965) 


Semplificazione di quadri 110 kV - Hillig W. 
Protezioni di sbarra - Pianta L. 


Celle blindate per forti intensità - - Rohr a a Ruck- 
stuhl H. N 


h) centrali termiche (vedi anche 19 e 32 d) 


NOTIZIE E INFORMAZIONI 


Nuovo tipo di impianto termoelettrico a vapore . 
Danno per eccesso di velocità causato da variazione 
nell’esercizio 


SEZIONI E COMMISSIONI 


I calcolatori in linea nella produzione di energia elet- 
trica - Quazza G. 


SUNTI È SOMMARI 

Manutenzione di gruppi di riserva Diesel-elettrici - 
Ebnòther W. 

Calcolatrici per centrali - Ayllet P. D. 

Gruppi a condensazione per servizi di 
Schwartz T. 

Aria pulita 3 

Il dimensionamento sti condensatori Der inrbine ; 

Il controllo funzionale di gruppo - Bollmann H. - 
Schmidt R. 97 PO TER A spe 

Evoluzione delle centrali, Cisl elettrodotti e dell’e- 
nergia nucleare negli USA - Dillard n K. - Bald- 
MINE en 

Centrali termiche con turbine è a gas con ‘impiego di 
reattori come generatori di gas - Kropf N. 

Turbine a condensazione per servizio di punta - 
Schwarz T. 

Avviamento della centrale di Blenode: Bonin P. > 

Impianti con turbine a gas ed aria compressa - Dor- 
devic B. Se: c 

Livello di comando SIMTIC Melle on mmie - 
Freymeyer Ph. - Jung M. 5 

Centrali ad accumulazione d’aria - Dordevic B. 

Impianti comandati con calcolatori. Parte I: Coman- 
do dei blocchi caldaia-turbina - Friedlander G. D. 


punta - 


i) descrizione di centrali termiche 


NoTE DI REDAZIONE 
L’impianto della centrale di La Spezia . 


ARTICOLI E COMUNICAZIONI 

Motori primi termici nell’anno 1964 - Medici M. 

Centrale di La Spezia. Descrizione dell’ ampliamento 
con due unità sopracritiche da 600 MW - Speri G. 


DALLE RIVISTE 

La copertura delle punte di potenza mediante gruppi 
turbina-motore a reazione - Baleriaux H. 

Motori di aviazione per la PRES di energia elet: 
trica - McMillan ]. C. c 

Utilizzazione della turbina a gas come unità di punta, 
di riserva e di soccorso . 


NOTIZIE E INFORMAZIONI 

Turboalternatore da 200 MW a comando completa- 
mente automatico SOSPIRI a 

Centrale termoelettrica di Fusina È 

Programmi della EdF: centrale di Vaires- sur- -Marne 

Camino di tipo singolare . 

Impianti termoelettrici francesi È s 

Grandioso programma di impianti termoelettrici 6 

Centrale termoelettrica di Rye House . 

Centrale a vapore progettata con criteri di economia 

Centrale termoelettrica di Necochea . 

Danni a un turboalternatore per mancato funziona- 
mento della valvola di regolazione dovuto a rigon- 
fiamento del corpo della valvola . 

Spedizione del più potente generatore elettrico finora 
costruito in Italia 

Gruppo turboalternatore tandem- ‘compound da 620 
MW 5 

La centrale termoelettrica Marzocco di Livorno del- 

l’ENEL 7 Fall eda: 

FAR da ‘500 MW 


TED EBbrROoTECNICA 


55 D 
75 D 


174 D 


107 


606 


Q 


255 
255 


375 


537 


539 
664 
665 


667 
736 


XLII 
La « Toplana Novi Beograd » . ; 882 
Impianto elettrico per industria chimica : 886 


SEZIONI E COMMISSIONI 


Installazione di un sistema elettronico numerico per 
il controllo della centrale termoelettrica DEI, 
MW « Santa Barbara » - Saccenti G. . 


SUNTI E SOMMARI 


La centrale termica di Graz . 
Torri di raffreddamento a secco ue Sao di Rus 
geley - Christopher P. ]. 


Turbina a gas da 18 MW - Drevillon ] Ue 


1) descrizione di impianti idroelettrici (vedi anche 21 - 22 d - 


DALLE RIVISTE 


La tecnica di costruzione dei gruppi-bulbo - Casacci S. 

Un esempio di utilizzazione di una bassa caduta per 
mezzo di gruppi-bulbo : Pierre-Bénite, sul Rodano 
- Cazenave P. 

L'impiego dei gruppi- bulbo negli impianti a basse. ca- 
dute - Langlois B. 

Gli impianti sul Tokke . 

L’impianto idroelettrico di 
Enns 

Impianto di Infiernillo - - Baroc io A. 1 


San Pantalcone cal oi 


NOTIZIE E INFORMAZIONI 


L’impianto di Guadalami . 
Gli impianti di Paternò e Barca nel complesso dell’ uti- 
lizzazione elettroirrigua del bacino Salso-Simeto . 
Gli impianti della V almalenc o : ; 
Centrale idroelettrica di pompaggio di ‘Glems . 
La produzione di energia elettrica in Turchia . 
Impianto idroelettrico a pompaggio di Cabin Creek . 


LIBRI E PUBBLICAZIONI 


Impianti idroelettrici. Vol. 
Evangelisti G. 


I: Opere di derivazione - 


SUNTI E SOMMARI 

La centrale idroelettrica « 16 Febbraio » - PES - Si 
piceanu M. - Priscu R. 

Piccole centrali idroelettriche - ‘Lottes GI 

L’apparecchiatura della centrale di La Bathié ‘Rose- 
land - Perrier J. - Machot H. x 

Le forze idrauliche dei Grigioni - Graber V. 

Nuovi impianti nel Vorarlberg - Falger A. 
Utilizzazione del calore derivante dalle perdite degli 
alternatori di Ozbalt - Primozic D. È 

La centrale maremotrice della Rance - Allary R, . 

Risorse idroelettriche in Bosnia Erzegovina - Mikulec 
S. - Pavlovic M. - 

La tecnica dei gruppi bulbo - Casacci S 

Sfruttamento con gruppi-bulbo : Pierre- Bénite sul Ro- 
dano - Cazenave P. : ; 

Gruppi bulbo nello sfruttamento dei piccoli salti - 
Langlois B. È 

La centrale idroelettrica di Kpime - ‘ Ristic D. 


m) centrali nucleari (vedi anche 17) 


ARTICOLI E COMUNICAZIONI 

Valutazione semplificata dei fattori di forma del flusso 
neutronico per esami comparativi di noccioli - Ada- 
moli F. - Fornaciari P. - Gadola A. . 


NOTIZIE E INFORMAZIONI 

L’inaugurazione della centrale elettronucleare Enrico 
Fermi . 

Programma nucleare francese , 

L’avogadro RS-1 di Saluggia a 7 MwWit con ‘ l’inseri- 
mento di elementi forniti dal CNEN . 

La centrale del Garigliano della SENN . 

Tre centrali nucleari per 1 oso MWe ordinate in Sviz- 
zera, Svezia e Spagna . . 

Il reattore RITMO in appoggio al programma RIM . 


SUNTI E SOMMARI 

Centrale nucleare austriaca - Grimm H. . 

Collocazione delle centrali nucleari - Wlezek 
rescu A. 


C. - Flo- 


119 
393 


479 
726 

6I 
130 
3II 
374 


437 
737 


137 


122 D 
149 D 


699 


XLIV 

L’approvvigionamento degli Stati Uniti in energia 
nucleare - Kroms A. . . si AZIO 

Il controllo nucleare del amore BR2. - Couez H. 

Sienack D. ° e e A 30D. 
Prima centrale ‘nucleare belga BR3 - - Guerin M. MM 31D 
Il reattore Agesta - Leine L. - Molin À. . +43 D-55 D 
Apparecchiatura del reattore Agesta - Hjertberg P. 76 D 
L’energia nucleare oggi e domani - Schwoerer F. - 

Warren Jr. - Witzig F. . SI AME701D 


Energia nucleare e reattori - Kotschi Ha = Schrijer ID 0 
Copertura del fabbisogno mediante centrali nucleari - 


Mandel H. 122 D 
n) impianti speciali (vedi anche 14 i, q) 
NoTE DI REDAZIONE 
Generatori magnetoidrodinamici . . 390 
Produzione di energia elettrica per via magnetoidrodi- 
TI AITLICAMN ANN 0 - e IO 
ARTICOLI E COMUNICAZIONI 
Generatori di energia elettrica magnetoidrodinamici 
(MHD) - Antoniazzi V. . . 39I 
Stato attuale degli impianti di conversione MHD a 
corrente continua - Monti R.. . . 45I 
Elementi di base e conoscenze attuali sui materiali 
termoelettrici e loro applicazioni - Prosciutto A. . 830 
NOTIZIE E INFORMAZIONI 
Impianto di tipo magnetoidrodinamico a metallo li- 
quido . . 188 
Utilizzazione delle differenze di temperatura dell’ ac- 
qua del mare a varie profondità . . . ASTA 
Generatore magnetoidrodinamico sperimentale . nen 70 
Le applicazioni dei generatori termoelettrici . . . . 436 
Primo generatore elettrico sperimentale a isotopi . . 665 


SUNTI E SOMMARI 


Stato attuale della magnetoidrodinamica - Ig 
W. D. FRS SD 


Generazione termoionica di € energia - - Wilson V. D 104 D 
Convertitori magnetoidrodinamici privi di elettrodi - - 

Weh H. 118 D 

o) sottostazioni e cabine (vedi anche 40) 

DALLE RIVISTE 
La sottostazione di trasformazione « Westtirol ». La 

linea a 380 kV dalla cabina Oetztal al confine . . 248 
NOTIZIE E INFORMAZIONI 
Gravi danni in una stazione di manovra per l’esplo- 

sione di un, interruttore in olio . . . . . . .%188 
SUNTI È SOMMARI 
Stazioni in elementi DE - Buhtz H. G. - 

Schdfer H. SELE PACO 5 D 
Stazione sotterranea in Austria - Werner E. : È 6 D 
La stazione sotterranea di Wasgenring - Gass G. I) 
La stazione dell’Esposizione Svizzera del 1964 - Bes- 

CONI | ERO ARR SRO 05 a TOA D 
La stazione di Puchberg - Klimesch A. - Eilmansber- 

ger F. 104 D 
Stazioni di smistamento all’ aperto = ‘Kulic P. 149 D 


q) centrali e stazioni automatiche 
NOTIZIE E INFORMAZIONI 
Automazione della centrale idroelettrica di Tagliata . 132 
r) comandi e misure a distanza (vedi anche 38 - 401) 


SUNTI E SOMMARI 


Trasmissione di dati a debole velocità - Nettemann W. 6 D 
Concetti a base dei comandi a distanza - Dennhardt A. 26 
Telemisura ciclica numerica - Bechtiger K. G.. . . 76D 
Comandi a distanza in reti di energia elettrica - Hen- 

ning W. 7 104 D 
I canali di comunicazione i nella iecnica dei Gomandi 

a distanza - Lutz K. W. N TOA 
Comandi a distanza per stazioni non presidiate - Mi- 

chel W. 105 D 


L'ELERTEIEROTEOGNECA 


(1965) 


Produzione di oscillazioni estranee alla rete per mezzo 


di macchine a induzione - Nagel G. . 105 D 
Avvisi a distanza e segnalazioni per filo - Wiedemann 

K. - Giese K. - Maul K. , 105 D 
Dispositivi elettronici di misura E oleodotti. - Greutz- 

burg U. ; 122 D 
Dispositivi per azioni a distanza Ti "aisttibuzione di 

energia - Henning W. ò ; 122 D 
Sorveglianza elettronica di stazioni vin pompaggio - 

Orlowski H. 122 D 
Azione a distanza per 00 = Mint H. ; 133 D 
Aspetti dei moderni sistemi di i ieco ndo - Sim 

botin C. 6 133 D 
Telemeccanica con codice ‘ad impulsi - Tudoroiu V. 

Brana C. 133 D 
Influenza dgli ci sui ci di esolioe 

- Zivkovic D. UE 149 D 
Telemisure per mezzo di raggi infrarossi = | Belling- 

krodt N. K.- Link B. . 158 D 
Sostituzione di un trasmettitore a campo fotanie per 

mezzo di un potenziometro lineare - Holscher E. 166 D 

s) messe a terra (vedi anche 40) 

NoTE DI REDAZIONE 
TlTproblemaXdelleXmessezatterta eee 
ARTICOLI E COMUNICAZIONI 
Il calcolo di progetto di una messa a terra - Brando- 

VAART 148 
Impianti di terra ‘dei mali di sostesno delle ince! ad 

alta’ tensionet= AGNO VA RO ROC 05 
LIBRI E PUBBLICAZIONI 
Impianti di messa a terra a media e bassa tensione - 

RielloGir ca 5 Ce ge cel di Sarno NSA RO 
SUNTI E SOMMARI 
Impianti di terra per cabine - Coppi E... 3 

t) coordinamento dell’isolamento (vedi anche 40) 

SUNTI E SOMMARI 
Coordinamento degli isolamenti - Hughes R. C. - Ro- 

berts W. J. . 149 D 

v) varie 

NOTIZIE E INFORMAZIONI 
Dispositivo per la sorveglianza dello stato termico 

delle »imacchine* i ski Re Re o 


SUNTI E SOMMARI 
La nuova tecnica degli impianti di energia - Vicol P. 6 D 


Meccanizzazione dei cantieri - Indrì E. 105 D 
Energia elettrica Di i Giuochi Olimpici di Innsbruk 
- Tiefenthaler H 105 D 
24. - Industria nazionale e nuovi prodotti. 
DALLA INDUSTRIA 
Autotrasformatori a 4oo kV per l’Enel. . . . 69 
Il motore asincrono con avvolgimento toroidale - Ca- |: 
Rit (GI CR ca a GE I 


25. - Insegnamenti, istituti, scuole, laboratori. 
(vedi anche 30) 


NOTIZIE E INFORMAZIONI 
Corsi di perfezionamento in ingegneria elettronica . 136 


Istituto Sperimentale dei Metalli Leggeri. . . . . 254 
Nuovo laboratorio per altissime tensioni... . . 310 
Scuola internazionale di fisica « Enrico Fermi» . . 315 
Fisica atomica, in Rumania . . . VI Yale 000 


Corso biennale di Specializzazione Elettronica 070 
10° Corso di aggiornamento in Urbanistica Tecnica . 670 


(1965) 


SUNTI E SOMMARI 


La facoltà d’ingegneria di Malaya - Kee C. F. . . 

Introduzione della teoria generale delle macchine - 
Ellison A. ]J. SOR 

Nuovo laboratorio di prova per ‘velocità di fuga Lio 
bish K. ” 

Schermatura metallica di laboratori per alta ‘tensione 
- Mòller K. 

arie ia nel Politecnico di Braunschweig - 

Equipaggiamenti di laboratori per altissime tensioni 
- Froidevaux ]. x 

Misure elettromagnetiche negli stati Uniti - Richard- 
son J. M. - Brockman 16 R°, 5 

L'elettronica aiuta ad imparare - Leslie DI 1 ME 

Sala-prove per bassa tensione - Mensing H. H. - 
Sprang G. 

Nuova sala-prove della ‘Germania ‘Orientale - . Schnei- 
der K. - Frischmann W. - 

Rivoluzione nei progetti e nei metodi di controllo - 
Humphrey Davies H. W.. . . 

Impianti per esercitazioni con raddrizzatori del Poli- 
tecnico di Braunschweig - Erk A. - Schroder K. H. 

Il nuovo laboratorio ad alta tensione della Asea - 
Hyltén-Cavallius N. - Fryxell J. . 


Un ger 


26. - Libri e pubblicazioni. 


LIBRI E PUBBLICAZIONI 

Misure elettriche - Bandini Buti A. - Bertolini M. 

Analysis of linear time-invariant systems - Brown 
IVI 

Corso di fisica tecnica = . Volume Di ‘Parte I: Termo- 
cinetica - Brunelli P. E. - Codegoni C. . . . . 

Misure elettriche. Strumenti, metodi ed errori di mi- 
sura. Prove sulle macchine elettriche . 3 

Principi di traffico telefonico - Gandais M. - Sanne- 
ris A. 5 

Controllo statistico di qualità - ‘De Angelis Gi 7 

Impianti idroelettrici. Vol. I: Opere di derivazione S 
Evangelisti G. era fn A 

Filament Winding: its Development, Manifacture, 
Applications and Design - Rosato D. V. - Grove 
CHSAITIEE. asa gl 

Control System Design - Savani C J. Jr. È 

Lehrbuch der Nachrichtentechnik. Band V: Fernseh- 
technik. 2 Teil: Tetchnik des elektronischen Fern- 
Seles ni. 

Electronic devices and networks - Zepler E. E. - Pun- 
netto S. W. 

Electronic circuit techniques. - Zepler E. E. - Punnett 
Se, c 
Handbuch fiir Hochfrequenz- und Elektrotechniker. 
VII Band - Kretzer K. 

Basic electronics for engineers - Lueg R. E. ps 

Einfilhrung in die Physik des Transistors - Gartner 
Vf li 

Electrotechnique. ‘Machines électriques, ‘Notions com- 
plémentaires - Gillon E. 

Elektromagnetische Wellen. 
- Meinke H. H. A 

‘Transistor Amplifiers for ‘Audio Frequencies, Princi- 
ples of Design - Roddam T. . . 

Elettronica generale. Vol. II - Colucci M. i 

Microwave Solid-State Engineering - o 15 SI 
- Glicksman M. 3 

Matrizen und ihre technischen Anwendungen - - Zur- 
mihi R. : 

Mesure et régulation en ‘automatique ‘industrielle - 
Fardin R. . : 

Introduction to Boolean Algebra and Logic Design - 
Hoernes G. E. - Heilweil M. F. 5 

Impulsschaltungen. FErzeugung und Verarbeitung von 
Impulsen mit Ròhren und Transistoren - Speiser 
AMP.c 

Algebraic Equations. An introduction to the Theories 

‘of Lagrange and Galois - Dehn E. b 

Stromrichteranlagen der Starkstromtechnik - Fin 
fihrung in Theorie und Praxis - Anschutz H. . 

Electrotechnique. Tome 3: Machines à courant con- 
tinu. Transformateurs - Cahen F. 


| Fine sisich Dare Welt 


6 D 
44 D 
44 D 
55 D 
55 D 
56 D 


76 D 
105 D 


134 D 
133 D 
149 D 
158 D 


174 D 


70 


70 


LELE TRROTECNICA 


Théorie et Applications des Graphes de ‘Transfert - 
Chow, Yi. - Cassignol E. x 

Wireless servicing manual - [Cocaine w. 

Mathematical Methods in Reliability SR 
ROOCTUSENEO LIO 3 

Linear System Theory. The ‘State Space A pprosch - 
Zadeh L. A. - Desoer C. A. . 

Encyclopedic Lai of Physics, Voli 9. Multilin- 
gual Glossary . 2 " 

Elettronica industriale - Bukstein E. a 

So fisico-matematici marchigiani - Emanuelli 

Lichtbogenschweissen - Klosse E. a b 

Colloque international sur les accidents dleetriques É 

Siemens - Stenern und Regeln . - 

Notions sur les circuits d’impulsion - Farley F. tr M. 

Elphyma Tables - Inglestam E. - Sjoberg S. . 

Theorie und Anwendung linearer Netzwerke. Parte II 
- Wunsch G. : 

Digital Magnetic Recording - Hoagland A. Dì È 

Elektrotechnik auf Handelsschiffen - Kosack H. na 
Wangerin A. ARA 

‘di Communication over 'Powe (Ga Lines - Podszeck 

Aa 

Ausgleichsvorgà inge in elektrischen Sy stemen, 
rie und Berechnung - Wenikow W. A. 
IESRAR è 

Digital techniques - ‘ Davies DI W. 

Electrostatique - I: Les distributions - Durand E. 

SES elektrischer Verbundnetze - Edelmann 

Retelele electrice - Calculul mecanic - Bercovici M. - 
A CRA 

Cuadripolul Electric . - Dora È 

Elementi di illuminotecnica - ‘Richard L. 

Handbook of Microwaves Measurements - Sucher M. 
- Fox J. . 

Elettronica del transistore - Banfi V : 

Dynamique statistique des circuits de régulation : Be- 
MES 4 

Optimalisation statistique ‘des systèmes Aynamigues - 
TEejeUneMPi 2 5 

Commandes optimales par commutation - Lerner A. 

Rassegna elettronica 

Actionari electrice - Probleme s si aplicatii industriale. 
Ed. II - Brasovan M. - Seracin E. - Bogoevici N. 

Ellipsometry in the measurement of surfaces and thin 
films - Nat. Bureau of Standards . 

Hochspannungs und Niederspannungs- Schaltanlagen 
- Fleck B. 

WiderstàAnde, Kondensatoren, Spulen und ‘ihre Werk- 
stoffe - Zinke O: è 

Masini Electrice, probleme - _ Gheorghiu Hd G 

Circuiti a transistori - Tanasescu T. 

Machines synchrones - Guilbert A. . 

Einfihrung in die theoretische Elektrotechnik - Kiipj- 
miller K. 

Modulation et codage dans les systèmes automatiques 
- Russel G. M. AE: c 

Elettrotecnica generale. Teoria e ‘pratica - Russo D. 

Electronic Properties of Diamonds - Champion F. C. 

Electronics - Corcoran G. F. - Price R. W. . ; 

Printed Wiring and Printed Circuits Techniques - 
EBRRTAR 

Communication nets : 
Kleinrock L. AO 

Theory and application or - the: z- Transform method - - 
Jury E. J. È 

Prontuario dei cadi it e pioutaazio dei tran- 
sistori equivalenti - The Howard W. Sams Engin- 
cering Staff . . . 

Cold Cathode Discharge Tubes: - Acton ia R. = Suit 
WEEDS, Poet 

Circuits à transistors - Cattermole K. W. co 

Der Transistor. Physikalische und technische Grund- 
BEI > SIMILI, Lei H. - KròOmer H. - 

Munch W. ; 

bici Stereophony - Bar Hadden H. 4 

Dizionario tecnico-scientifico tedesco-italiano - Car- 
boni P. GURÙ 

Radiation and noise in i quantum ‘electronics È "Lou 
sell W. 


Theo 
- Shukow 


stochastic flow and delay - 


XLV 


XLVI 


Circuits logiques et automatismes à séquences - Na- 
SAREI, MORE a IT EEE 

Flsevier’s Electrotechnical Dictionary - Clason W. E. 

Trasmissione e distribuzione pio elettrica - 
Faletti N. 

Circuits with periodically- varying 
cher D. G. ; ; 

Una pubblicazione UNI- CEI ‘UNIFER 3 3 

La programmation dynamique et ses applications - - 
BMIniR EE iney fui : 

Calcul imaginaire, équations differentielles et aux 
derivées partielles (application aux circuits électri- 
ques fondamentaux, aux lignes et sissi Bi- 
santi A. F. 

Principes des calculatrices numériques automatigues 
- Naslin P. 

Moderni criteri di calcolo delle linee aeree esterne a 
bassa tensione - Renier M. de i ò 

Impianti di messa a terra a media e bassa tensione - 
Riello G. 

Il manuale del Radiomeccanico - Angeletti Gi B. 

VI Convegno Tecnico - L’ ossidazione anodica nell’e- 
dilizia - CIOA 

Introductory Circuit Analysis - Tvar Pearson na - Ma- 
URRA i 

Rectifier Circnits : Theory and Design 5 Schaefer si 

Appareillage électrique des automatismes industriels. 
‘lome I: Appareils électromagnétiques et électro- 
mécaniques - Chevalier M. È 

Dizionario di elettrotecnica e di elettronica - Colella A. 

Physics of semiconductors - Moll J. L. . . 3 

Die Priufung elektrischer Maschinen - Niirnberg W. 

Electronics ‘of Solids - Beam W. R. 

Discrete-Time Systems - Freeman H. 5 

Elektrische Messgeràte und Messwerfahren - Pfiter 
P.M.-Jahn H. 5 

Dynamique statistique des systèmes linéaires de com- 
mande automatique - Solodounikov V. V. . . 

Laplace Transforms in Engineering - Fodor G. . . 

Technische Elektronik - I Band: Grundlagen und 
Vakuumtechnik - Knol M. - Eichmeier |. ; 

Fundamentals of Relay Circuit Design - Knoop A. R. 

Introduction to Digital Computer Applications - Fa- 
MERE Gt 

Basic Theory and Application of Tunnel Diodes - 
Gentile S. P. n : 

Analogue Computing for Beginners 3 Kei K. A. 

Introduction to Microwaves Theory and Measurements 
- Lance A. L. ò 

La materia - Introduzione alle tecnologie dei ‘mate: 
riali - Mazzoleni F. 


parameters - Tu- 


27. - Macchine a collettore. (vedi anche 10 g) 


c) a corrente continua (vedi anche 41 f) 


NOTE DI REDAZIONE 
La commutazione nelle macchine a corrente continna 


ARTICOLI E COMUNICAZIONI 


Amplificatori statici impiegati per il controllo di mo- 
tori a corrente continua in servosistemi di elevate 
prestazioni - Montessori G. 

Considerazioni sulla commutazione delle macchine a 
corrente continua durante rapide variazioni della 
corrente di indotto - Marsilii P. - Sacco G. P. 

Servoamplificatore reversibile a parzializzazione per 
controllo motori a corrente continua - Montessori 

Le spazzole per i motori di trazione - Baroîn R. - Se- 
menza M. . .. RA RT 

L'applicazione di bandag ggi in vetro poliestere sui mo- 
tori di trazione ed ausiliari a 3 000 V corrente con- 
tinua delle Ferrovie dello Stato - Bolognin C. - Pi- 
scaglia D. .. 

Sul controllo oggettivo della commutazione delle mac- 
chine a corrente continua - Brandani V. . SAM 

Una eccitatrice con poli speciali per la trazione Diesel- 
elettrica - Gessoni G. * 

Evoluzione nella progettazione dei motori di trazione 
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739 


739 


502 


559 


567 


ed ausiliari per i mezzi di trazione a 3 kV corrente 
continua - Giovanardi G. 

Il motore di trazione a eso Coniona: e sà ficnoi 
tura elettrica - Marzocchi G. . 


NOTIZIE E INFORMAZIONI 
Motore a corrente continua più potente del mondo . 


LIBRI E PUBBLICAZIONI 
Electrotechnique. Tome 3: Machines à courant con- 
tinu. Transformateurs - Cahen F. . 


SUNTI E SOMMARI 

Influenza della saturazione sulle macchine a corrente 
continua - Ben Uri J. . 

Il calcolo delle perdite per correnti di Foucault - van 
Leuven ]J. ù 

Determinazione del fattore operativo di reattanza di 
macchine elettriche - Fork K. 5 

L'influenza del tipo di avvolgimento indotto. sulla 
commutazione - Kucera ]. - 

Alcune proprietà dei contatti rame- grafite - Swinner- 
ton B. R. G. - Thompson J. E. - Turner M. J. B. 


28. - Materiali. (vedi anche 30 i) 


a) questioni generali 


LIBRI E PUBBLICAZIONI 


La materia - Introduzione alle tecnologie dei mate- 
riali - Mazzoleni F. 


d) magnetici (vedi anche 10 c) 


SUNTI E SOMMARI 

L’effetto pellicolare nei nastri ferromagnetici - Ata- 
nasiu Gh. . 

Pellicole ferromagnetiche - Fuller c E. 

Perdite negli strati isolanti di lamierini - Hòr cher W. 

Perdite anomale nelle lamiere a grani orientati - 
Brailsford F. - Fogg R. 

Valutazione tecnica del ferro silicio 6,5% | 2 Brown D. 
- Holt C. - Thompson ]J. E. SEE. 

Perdite nei laminati ferromagnetici = Subba Rao V. 

Possibilità di impiego di lamierini a struttura cubica 
- Ganz D. 

Metodi metallografici applicati al controllo delle la 
miere - Baltanoiu M. - Sontea S. 

Influenza degli sforzi su lamiere per trasformatori - - 
Brown D. - Holt C. - Thompson ]. E. È pr 

Impieghi di nichel e di leghe per l’elettrotecnica - 
Mager A. 


e) conduttori (vedi anche 8 h) 


DALLE RIVISTE 


Utilizzazione in elettrotecnica dei metalli puri a basse 
temperature 


SUNTI E SOMMARI 


Materiali in rame - Tuschy E. 
Metalli e leghe ultrapuri - Sell H. a 


f) isolanti (vedi anche 10 e) 


SUNTI E SOMMARI 

Nuovi materiali elettroisolanti - Nicolae M. - Nede- 
scu Al. pia Ag TI 

Carta isolante in macchine di 
Stamm H. - Kahle M. 

Massa aminoplastica con ‘amianto - Ulbricht K, 

Resistenza al calore di materiali isolanti - Voss M. 
Harengel H. 3 

Studio della deg radazione delle carte per condensatori 
- Fournié R. - Le Gall Y. - Roulet C. 

Sostanze termoplastiche nella costruzione di impianti 
elettricitenB.r 0/8 

L’impiego di carte acetilate 5 Dieterle W. , 

Rigidità dielettriche nel tempo di isolanti - Nicke H. 

L’irradiazione per migliorare le caratteristiche iso- 
lanti - Posselt K. 


elevata tensione - 


(1965) 
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894 


6 D 
6 D 
7D 
44 D 


77 D 
77 D 


88 D 
123 D 
150 D 


I59D 


655 


44 D 
44D 


56 D 


(1965) 


Il polietilene clorosulfonato - Van Gelder P. 

Materie tioplastiche liquide - Schmutzler G. x 

Influenza degli stati di superficie nella conduttività 
trasversale degli isolanti - Goffaux R. tds: 

Deterioramento da parte delle scariche parziali - Ma- 
SONG] RETNO E: 3 

Determinazione del fattore di perdita di oli isolanti = 
Metzler H. 

Fattore di dissipazione ‘delle 5001 di mica - oa 
RS, gut 

Sul comportamento di oli per licszioni i 
miche prolungate - Potthoff K. 

Scariche parziali negli isolanti - Lacoste R. 

L’invecchiamento di fogli di e ca - Edelmann 

Smalti Ri Buieoni = Hillebrand Jr RETONAORONE 

Materiali stratificati pressati « Cevausit » - Rilker E. 

Isolanti ceramici per bassa tensione e bassa frequenza 
- Soyck W. 

SE a anomala di isolanti ‘polimeri - ‘Adamec 

Permittività di prodotti in policloraro ‘di vinile irra 
diati con raggi X - Luca E. - Scutaru O. - Trifan 
Keluca®Ii “de 

Meccanismo di scarica in seguito a corona su E. 
riali isolanti - Boeck W. , 

Nuovi materiali con carta a base di mica - Rembold 

Conducibilità trasversale transitoria degli isolanti - 
Goffaux R. . 


v) varie 


ARTICOLI E COMUNICAZIONI 


Elementi di base e conoscenze attuali sui materiali 
termoelettrici e loro applicazioni - Prosciutto A. 


LIBRI E PUBBLICAZIONI 
Filament Winding: its Development, Manifacture, 
Applications and Design - Rosato D. V. - Greve 
Sin SERA MORTO I, 


SUNTI E SOMMARI 

Aumento di costi nel campo di materie prime rare - 
Wolff H. 

Caratteristiche di lezhe 3) bichel per lPeletirotecnice 
- Herrmann H. 


Lega termocompensatrice per tachimetri - è Cedighian 
S. ah 


29. - Meccanica. 


SUNTI E SOMMARI 


Calcolo dello sforzo nell’installazione di corde per il 
sostegno di carichi - Aurich H. . 


30. - Misure e prove. 


a) questioni generali 


LIBRI E PUBBLICAZIONI 

Misure elettriche - Bandini Buti A. - Bertolini M. 2 

Misure elettriche. Strumenti, metodi ed errori di mi- 
sura. Prove sulle macchine elettriche . 

Controllo statistico di qualità - De Angelis G. 

Impulsschaltungen. Erzeugung und Verarbeitung von 
Impulsen mit Ròhren und Transistoren - Speiser 
ASD: - 

Elektrische Messgerdite ind Messverfahren - Phier 
P.M.- Jahn H. x 


SUNTI E SOMMARI : 

Misure e regolazione - Weidemann H. - Sattelberg K. 

Misura di impedenze di fase zero - Voland H. 

Riduttori per misure di precisione di forti correnti 
continue - Zahorka R. 


WELETREROTECNICA 


56 D 
88 D 


89 D 
89 D 
89 D 
89 D 


89 D 
105 D 


123 D 
123 D 
134 D 
134 D 


142 D 


159 D 
166 D 


166 D 


174 D 


T37 


45D 


123 D 


159 D 


150 D 


b) campioni 


NOTE DI REDAZIONE 
Problemi di misura . 


ARTICOLI E COMUNICAZIONI 
Confronto diretto fra campioni di resistenza e di ca- 
pacità mediante ponte per quadratura ad una proie- 


zione - Castelli F. - Coraluppi G. 
NOTIZIE E INFORMAZIONI 
La nuova definizione del secondo . ds 
Ohm «Italia » (9) e volt « Italia » (V7). 
SUNTI E SOMMARI 


Campioni di misura di potenza a 300 e 400 MHz - 
Harrîs I. A. - Fowler C. Sì . 


c) metodi di laboratorio 


NOTE DI REDAZIONE 
Questioni di misure 


ARTICOLI E COMUNICAZIONI 


La determinazione dei campi armonici con metodo di 
perturbazione - Gasparini F. cal: 

Confronto diretto di un resistore con un condensatore 
o con un induttore calmpione mediante rapporto di 
correnti o di tensioni - Castelli F. . 


SUNTI E SOMMARI 
Misura di piccoli fattori di perdita - Von Angern K. 


Misura di precisione per tensione di cresta - Boeck W. 
La taratura dei trasformatori di corrente - Millea A. 


- Gruia N. IR dna 
Misure relative al passagg gio della corrente per lo zero 
- Cassie A. M. - Rieder W. 


Metodo per simulare una carica | spaziale in una vasca 
elettrolitica - Gregory B. C. - Sander K. F. . 

Effetto di magnetoresistenza nei semiconduttori e suo 
impiego nelle misure di potenza - Katacka S. . 

Misura delle resistenze delle bobine di relè - Lorenz 

Applicazione della risonanza ferromagnetica alla mi- 
sura dei campi magnetici alle basse Vep TE - 
Parouty J. C. è 

Metodi per la determinazione della resistenza alle cor- 
renti di fuga - Voss M. - Harengel H. . . È 

Misura delle perdite totali LI ferro al 3% di silicio - 
Banks P. J. - Rawlinson E. 

Misura di perdite dielettriche piccolissime a frequen- 
za radio - Barrie I. T. 7 

Misura della permittività complessa dei liquidi - - Ben- 
net R. G. - Calderwood J. M. O, 

Analizzatore rapido delle ampiezze di impulsi. - Cu- 
cancic L. 

Perdite nelle lamiere sottoposte ad intensi campi te 
ternati - King P. H. - Rawlinson E. - Butler O. I. 
- Hadjipaschalis CAT 3 

L’eco di spin in materiali nucleari ‘ paramagnetici = 
Vrscaj S. 

Misure di permittività c con i microonde - Brydon Gi M. 
- Hepplestone D. ]. 

‘Taratura di campioni di resistenza con un metodo a 
corrente alternata - Hill J. J. . 

L’osservazione delle curve di risonanza dei circuiti. ac- 
coppiati - Bodi A. . 


d) apparecchi e strumenti di laboratorio 


NoTE DI REDAZIONE 

Per il comando degli spinterometri . ; 
A proposito di generatori di alte tensioni continue i; 
Variatoti di tensione . 


ARTICOLI E COMUNICAZIONI 


Esperienze per il progetto di trigatron a piccolo ri- 
tardo di innesco, ampio campo di funzionamento e 
lunga durata - Rostagni G. 

La riduzione della fluttuazione nella tensione. gene- 
rata da circuiti moltiplicatori a raddrizzatori e con- 
densatori - Crepaz S 
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XLVII 


Studio di un particolare variatore di tensione e di 
fase - Brunelli B. - Ciampolini F. . 


LIBRI E PUBBLICAZIONI 


Cold o Discarge Tubes - Acton J. R .- Swift 
[fr IDE E, va LATER PO, 


SUNTI E SOMMARI 

Realizzazione di un andamento di resistenza cosinu- 
soidale per mezzo di resistore lineare - B!òbaum H. 

Strumenti per misure di precisione - Kobbe U. - 
Minch G. - Partenfelder I6h ; 

Una disposizione in cascata per I 500 KVA/1: 200 LV = 
Frank H. 6 407: 

Elettrometro universale - Krum R. S 

Commutatori di misura a diodi - Segnier G 

Sulle scintillazioni preliminari in spinterometti - Obee- 
naus F. - Zimmermann W. ; È 3 

Dispositivi di misura per prove di elevata potenza - 
Wagner D. - Lippoldt Rc 

Apparecchio per la misura della permittività a fre- 
quenze audio - Vince P. M. 

L’amplificatore magnetico con uscita a frequenza 
doppia, quale elemento di misura - Bejan I. 

Fonte di tensione di riferimento a diodi Zener - Mil- 
lea A. - Popescu R. ; 3 

Misure con l'oscillografo a raggi elettronici - Fricke 
TI AVIR . 

Sulla sensibilità massima ‘dei ponti di ‘Wheatstone - 
Popesco A. Th. . 


e) misure industriali, metodi e strumenti 


ARTICOLI E COMUNICAZIONI 

Apparecchiatura per la misura dell’energia in cor- 
rente continua a bordo di impianti mobili - Lan- 
gella A. - Ganazzoli G. 


LETTERE ALLA REDAZIONE 

Apparecchio portatile di controllo dei contatori elet- 
trici, atto a funzionare in due diverse maniere - 
Righi A. 


LIBRI È PUBBLICAZIONI 


Messtechnik an Fernmeldeanlagen der Energiever- 
sorgung - Kuhn H. - Simon G. . 


SUNTI E SOMMARI 

Dispositivi di misura per prove d’isolamento - Kind 

Contatore di energia apparente - Moczala H. 

Misura della resistenza di contatti - Pullen ]. 

Frequenza-limite di impianti di misura per correnti 
residue - Behmann U. - Siebert ]. 

Sistemi in alta frequenza per la lettura di strumenti 
registratori a contatti - Meister K. 

Apparecchi per la registrazione di tensioni verso ter- 
ra - Klos G. - Maier H. - 

Determinazione dell’ errore di registrazione in base a 
considerazioni dell’IEC - Eggers R. 

La misura dell’energia proporzionalmente alla richie- 
StARSMEOVELTOVERHEA|e E. 

Il controllo dei contatori presso gli utenti - Righi A. 

La misura della O Ruaaina degli avvolgimenti - 
Tassicker O. |. 

Riduttori di corrente per ‘50 KV - Erhart ‘a 

Strumenti universali per correnti forti - Oehler R. sr 

Riduttori di alta tensione - Ringger W. 

Misure di resistenza su elettrodi di terra - Tagg Gi F. 


f) prove di macchine e apparecchi 


NoTE DI REDAZIONE 


A proposito di prove sintetiche per interruttori . 
Prove degli interruttori . 


ARTICOLI E COMUNICAZIONI 

Prescrizioni e prove per i grandi trasformatori - Reg- 
gianì F. 7 

Rilievi statistici di rumorosità di trasformatori trifasi 
ACAMNIGACME. 

Un sistema di sincronizzazione per prove sintetiche di 
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544 
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502 


284 


interruttori - Ballada R. - Casagrande G. - Gri- 
ziotti U. È or Ò Sa SL 

Considerazioni sulla commutazione delle macchine a 
corrente continua durante rapide variazioni della 
corrente di indotto - Marsilii P. - Sacco G. P. 

La prova sintetica degli interruttori per alta tensione 
- Casagrande G. 

Descrizione e scopi della nuova | apparecchiatnra ci 
trica progettata per le prove al banco dei motori e 
delle generatrici a corrente continua delle locomo- 
tive Diesel elettriche che verrà installata nell’offi- 
cina locomotive di Rimini - Capecchi E. . 


LIBRI E PUBBLICAZIONI 
Die Priifung elektrischer Maschinen - Nirnberg W. 


SUNTI E SOMMARI 

Studio sperimentale dei fenomeni d’impulso nelle 
macchine - Costina D. - Vascan T. oe lo 

Misure d’invecchiamento in avvolgimenti di macchi. 
ne sincrone - Edwin K. - Zwicknagl W. ; 

L'esecuzione della prova a ADE su trasformatori - 
Scholz H. DIOR 2 

Schemi di prova per interruttori per alta tensione - 
Hochrainer A. : 

Dispositivo per la misura della Coppia - ott A. 

Installazioni elettroniche di prova nella costruzione 
delle macchine - Angermann K. 7 i, 

Dispositivo automatico per la prova di collettori = 
Formann H. é 

Determinazione dell’ impedenza del ToLOre e dati fe 
tore di potenza delle macchine asincrone - Krishna- 
murthy M. R. E 

Tavolo di ricerche per comandi « translog DIE | Richter 
R. 

Metodo. per focilizziio contatti tra spire - Wagner w. 

La misura delle perdite addizionali nei motori a gab- 
bia - Bird E. M. 5 

Posto di misura per la verifica È Hbradidai e ronzio - 
Drafehn G. vo 

Misura delle coppie dinamiche per mezzo Eh, ‘sonde di 
Hall - Pfeifer G. - Krug H. 

La misura del rendimento dei motori trifasi - Chaleil 


Scaricatori di sovratensioni con | correnti d’ impulso di 
forma rettangolare - Martin W. 5 

La Le di interruttori per alte tensioni © - Slamecka 

Dimensionamento di impianti per prove ad alta ten: 
sione - Wenzel K. I 

Misura delle scariche parziali negli apparecchi ‘ad 
alta tensione - Hyltén- Cavallius N, 

Applicazione delle misure di scariche parziali allo 
studio dell’isolamento - Viale F. 

Metodi di opposizione e la determinazione del rendi- 
mento - Marty M. E 

Misura della coppia, per mezzo di ‘sonde di Hall. Par- 
te II -PfeiferTtG: È 

Sorveglianza degli isolamenti - Stamm FI. bea 

Misura della regolazione durante processi di Sha 
sazione - Weimann A. 

Prove di interruttori per altissime tensioni 5 Frisch- 
mann W. 5 

Processi sintetici di prova - Fr ischmann W. - Kuhn. 
hardt G. 

Determinazione dei punti di scariche parziali i in tra- 
sformatori - Tangen K. O. . 

Metodo termodinamico della determinazione del r ren- 
dimento di turbine idrauliche - Weber P. U. 


i) prove su materiali (vedi anche 28) 


SUNTI E SOMMARI 

Determinazione del contenuto di umidità in oli - 
Schober J. - Strittmatter W. î 

Misure di capacità per fogli dielettrici SOUL - Ger- 
man S. 5 

Misura dell’ intensità di scariche ali - Knosp R. 

Rivelazione delle scariche parziali - Kreuger IRR VEL, 

Controllo degli isolanti mediante le misure di resisti- 
vità e di perdite - Coquillon J. . 


(1965) 
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124 D 
134 D 
166 D 
166 D 


167 D 


(1965) 


Le proprietà dielettriche dei materiali a basse tem- 
perature - Lynch A. C. 
Valutazione e prova di oli - Sicinski z: 


n) prove e misure di grandezze non elettriche 


NOTE DI REDAZIONE 
Trasduttori di pressione . 


ARTICOLI E COMUNICAZIONI 


Rilievo e registrazione su autovetture in strada di 
dati caratteristici di marcia - AL V. - Gae- 
tani B. 5 

Metodi e apparecchiature per ricerche a | carattere sta- 
tistico su fenomeni dinamici interessanti il mate- 
riale rotabile - Frullini R. 

Strumentazione per misura di fenomeni dinamici ‘sul 
materiale rotabile - Frullini R. . | 

Sulla dinamica dei trasduttori di pressione nelle + mi- 
sure su liquidi - Corriga G. 


NOTIZIE E INFORMAZIONI 

Cronometro elettronico capace di misurare i centomil- 
lesimi di secondo : 

Un termometro a quarzo sensibile a 0,000I °C. 


LIBRI E PUBBLICAZIONI 


Ellipsometry in the measurement of surfaces and 
thin films 


SUNTI E SOMMARI 

Autoveicolo per misure di corrosione - 3 G. - 
RicdeleHtoee. o ae Th 

Misura delle condizioni di riempimento con sonda 
esploratrice - Hoffmann 1. 

Rifrattometro a microonde per lai misura dell'umidità 
dell’aria à 

Spettrometria di massa | per l’analisi di prodotti g gas- 
sosi - Dard Ph. 


v) varie 


NOTIZIE E INFORMAZIONI 

Un lettore automatico per manometri a colonna di li- 
quido non opaco . 7 

Misura del ritmo cardiaco e del ritmo respiratorio di 
un ammalato o di un astronauta senza alcun colle- 
gamento materiale . 5 

Dispositivo per la sorveglianza dello ‘stato. termico 
delle macchine 


SUNTI E SOMMARI 


Misura dell’altezza di cresta di tranciatura - Reiche 
lal © IUAARANYIE 


31. - Motori e generatori a induzione. 


a) questioni generali 


SUNTI E SOMMARI 

Riduzione delle perdite supplementari a vuoto nei mo- 
tori asincroni - Popovici A. - Tatu Gh. - Nicoara 
P. - Babutia I. - Craciunescu V. . 

Comportamento dinamico dei motori ‘ad induzione - nei 
sistemi di controllo - West J. C. - Jayawant B. V. - 
Williams G. 

Comportamento durante il funzionamento di motori 
asincroni - Berger Th. ; 

Determinazione delle pendolazioni prodotte ‘da mac- 
chine asincrone - Freise W. - Jordan H. - Nacke H. 

Caratteristiche in transitorio dei motori a induzione - 
Hughes F. H. - Alfred A. S. i 

Calcolo dei relè per motori monofasi - . Koch I 

Condizioni di autoavviamento - Cotorogea D. 


b) calcolo costruttivo e dei parametri 


SUNTI E SOMMARI 
Determinazione della corrente di corto circuito di 
macchine asincrone - Dabbous A. A. . 


150 D 
ISI D 


554 


556 


565 
565 


60I 


256 
540 


440 


314 


537 
666 


167 D 


8D 


45 D 
59 D 
59 D 
78 D 


143 D 
ISI D 


L'ELETTROTECNICA 


Influsso della saturazione sulla corrente di corto cir- 
cuito - Dabbous A. A. 7 L 

Perdite addizionali nei motori a gabbia - Schwarz I 
K, 2 L 

Dimensionamento delle macchine a campo rotante - 
Habiger E. 


Calcolo della dispersione nel traferro per motori in 
corto circuito - Weppler R. 


c) avviamento e regolazione 


NOTE DI REDAZIONE 

A proposito di controllo di velocità di motori asin- 
croni ; s 

Regolazione di elouità ; 


ARTICOLI E COMUNICAZIONI 

Trasduttore tensione-frequenza con uscita trifase si- 
nusoidale - De Carli A. - Murgo M. 

Modello matematico di un motore asincrono control- 
lato in frequenza - De Carli A. - Ruberti A. 


SUNTI E SOMMARI 

L’avviamento di macchine protette contro ir 
- Heiles F. 

Motore ad anelli con | regolazione di velocità. - Muller 
E. - Zardin A. b 3 5 

Rapida inversione di marcia dei motori ad induzione 
- Shepherd W. Se lc 

Regolazione elettronica di sistemi trifasi i in cascata - 
Klein C. - Pfaff G. BRE 

Motore asincrono con regolazione di velocità per mez- 
zo di variazione della frequenza - Pfaff G. 


d) tipi particolari 


ARTICOLI E COMUNICAZIONI 

Motori elettrici speciali per elettrotrivelle - Fortunati 

Il motore lineare. Primi risultati di prove su un mo- 
dello - Campanari E. 

DALLA INDUSTRIA 

Il motore asincrono con avvolgimento toroidale - Ca- 
fici G. 

SUNTI E SOMMARI 

L’induttore trifase lineare - Idelberger K. . 

Macchine a riluttanza con bassa inerzia - Lawrenson 
PAT SAS IERI! 

Motore ausiliario per turbine a | vapore: - Woydt G 

Il motore a gabbia con velocità regolabile - Patzschke 

Il motore a induzione sincronizzato - Lemmrich |. . 

Motori a induzione lineari - Macchiaroli B. . 


v) varie 


SUNTI E SOMMARI 

Nuova serie unitaria di motori - Lefter V. - Liuba V. 

Determinazione delle coppie dell’albero elettrico - 
Stock W. 

Protezione contro sovraccarichi di piccoli motori tri- 
fasi - Stadler H. 


32. - Motori primi. 


b) idraulici (vedi anche 231) 


NOTE DI REDAZIONE 

Motori primi idraulici . 

ARTICOLI E COMUNICAZIONI 

Motori primi idraulici nell’anno 1964 - Medici M. . 


DALLE RIVISTE 

La tecnica di costruzione dei gruppi-bulbo - Casacci S. 

Un eseinpio di utilizzazione di una bassa caduta per 
mezzo di gruppi-bulbo : Pierre-Bénite, sul Rodano 
- Cazenave P. . 


XLIX 


28 D 
46 D 
90 D 


125 D 


79 
829 


80 


851 


9 D 
59 D 
78 D 
143 D 


167 D 


È L'ELENTROTEONECA (1965) 


L’impiego dei gruppi-bulbo negli impianti a basse 
cadute - Langlois B. . } 


119 


d) termici (caldaie, motori a vapore, a combustione interna) ecc. 


(vedi anche 23 h, i) 


NOTE DI REDAZIONE 
Motori primi termici . 


ARTICOLI E COMUNICAZIONI 
Motori primi termici nell’anno 1964 - Medici M. . 


DALLE RIVISTE 

La copertura delle punte di potenza mediante gruppi 
turbina-motore a reazione - Baleriaux H. . : 

Motori di aviazione per la DE di energia elet- 
trica - McMillan J. C. Sai: 

Utilizzazione della turbina a gas come unità di punta, 
di riserva e di soccorso . 


NOTIZIE E INFORMAZIONI 


Danni a un turboalternatore per mancato funziona- 
mento della valvola di regolazione dovuto a rigon- 
fiamento del corpo della valvola . 

La « Toplana Novi Beograd » . 


SUNTI E SOMMARI 


Turbine a vapore della English Electric - Hirst A. C. 

Il regolatore elettroidraulico della turbina a vapore - 
Friedrich W. - Seyferth G. 

Il calcolo della resistenza degli alberi delle turbine a a 
vapore - Ferencz A. 

Turbine a gas - Rogner W.. . . 

Ricerche dell’andamento della combustione. nei mo- 
tori Otto» KnappiH.. . 

Le turbine di grande potenza - Hoffmann G 


33. - Necrologie. 


Dr. ing. Francesco Imbesi . 

Dr. ing. Ottorino Tenti . . 

Dr. ing. Leonardo Maggi . 

Dr. ing. Francesco Cagli . 

JOrt ing. Alberto Pera . I, 
Cav. di gr. croce ing. Piero Anfossi : 
Dr. ing. comm. Emanuele Cutore . 
Dr. ing. Amedeo Cuttica . 


554 


606 


175 D 


144 
388 
499 
499 
552 
745 
746 
898 


- Questioni di carattere economico, finanziario, 


legali. 


SUNTI E SOMMARI 


Calcolo dell’economia di investimenti - Wiedenkeller 
IR 


35. - Radiotecnica e televisione. 


a) questioni generali 


LIBRI E PUBBLICAZIONI 


Wireless servicing manual - Cocking W. T.. . . . 
Introduction to Microwaves Theory and Measurements 
ML ANGCRARRISST 


SUNTI E SOMMARI 


Problemi nell’applicazione di microonde - Kirschner 


Rumori su aerei ad alte frequenze - n PIA: — 
Clarke C. 
Radiotecnica ed eletiroacistica > Dinter K. 


259 


894 


QD 


46 D 
QI D 


b) generatori, oscillatori, trasmettitori, stazioni radiotrasmit- 


tenti (vedi anche 15 c) 


LIBRI E PUBBLICAZIONI 


Handbook of Microwaves Measurements - Sucher M. 
=BRODRIAO 


380 


SUNTI E SOMMARI 


Combinazione delle modulazioni d’ampiezza e di fase 
per la trasmissione compatibile a i banda 


laterale - Chakrabarti N. B. b 46 D 
Emissione secondo un fascio ‘toroidale da un fila- 
mento incandescente - Hartnagel H. . . 0 79 D 
Sviluppo dei sistemi trasmettitori ad onda corta - Si- 
mon A. . «i RAID 
Nuovi trasmettitori VHF- "TV - ‘ Steinmassl fi La TOSID 


c) ricevitori, rivelatori, stazioni radioriceventi 


SUNTI E SOMMARI 
Ricevitore a frequenze elevatissime per la naviga- 


zione con aeroplani - Brown T. T. 79 D 
Interruttore per linee coassiali a riempimento d’ aria - 
- Moore W. I. - O°Dell Di T. ME CI 
d) antenne 


SUNTI E SOMMARI 


Determinazione dei parametri di un’antenna - Gar- 
bace RI A RIA I ARESE, SIN ORD 


e) guide d’onda 


SUNTI E SOMMARI 
Onde guidate - Importanza dei AUERITRgoe - Karbo- 


wiak AE , 2 70 
Rassegna delle guide d’ onda - Barlow HA E. M. - M92ID 
Propagazione lungo una guida d’onda elicoidale - 

Foulds K. W. H. - Mansell OE 92 D 
Impedenza caratteristica di due forme speciali di li- 

nea di trasmissione - Izatt J. B. È 92 D 
Teoria ed applicazioni delle onde di ritorno nelle g qui. 

de d’onda - Waldron R. A. n 2 


f) propagazione delle radio-onde (vedi anche 20) 


SUNTI E SOMMARI 


I fasci hertziani transorizzonte - Iltis /. SE 60 D 
‘Trasmissioni ad altissime frequenze su distanze di 
300 km - Laine J. A. - Sollum P. W. Sg “go TAZID 


g) sistemi radar e applicazioni 


NOTIZIE E INFORMAZIONI 
Il''radar’suitfiumi (Elbate Weser RM eee) 


SUNTI E SOMMARI 


Effetto delle condizioni atmosferiche sul comporta- 
mento d’un radar di 8 mm - Nourse O. - Nicholls 
CI E e n ED 


h) radiocomunicazioni, direttive, radiogoniometria, 
metodi di teleguida 


SUNTI E SOMMARI 
Radar secondari nel controllo del traffico aereo - Ter- 


rington D. G. 5 ci AR028D 
Metodi di localizzazione per radio - Kuhl H. a Mei TOSI 
Navigazione di precisione - Reuber C. . . ... 167D 


1) televisione (vedi anche 15 c) 


LIBRI E PUBBLICAZIONI 


Lehrbuch der Nachrichtentechnik. Band V : Fernseh- 
technik. 2 Teil; ‘l'echnik des elektronischen Fern- 
SEnensmaree. 138 

Rlektromagnetische Wellen. ‘Fine unsichtbare Welt - - 
Meinke H. H. SO AR 7 


195 
SEZIONI E COMMISSIONI 
Considerazioni per la scelta di un sistema di televi- 
sione a colori adatto al servizio di radiodiffusione - 
Cappuccini: Fre dal: È GIANelE ee RO 
SUNTI E SOMMARI 
Il sistema televisivo SECAM - Townsend G. B. . . 9D 


La televisione a ‘colorit-Aubertp 


(1965) 


Per unificare il numero di linee dei 2, ag televisivi - 
Ranger P. 

La separazione dei colori nelle” camere da televisione 
a colori - de Lang H. - Bouwhuis G. ; 
Tubo-i -immagine per televisione anti- implosione - de 

Boer F. - Ciìrkel P. - Nienhuis W. F. - Panîs CC. 
DSS I SNZAITE : 
Il sistema PAL per la televisione a a colori - - Reuber €. 
Antenna comune per oltre 1 000 utenti - Wicht K. 
Linee di ritardo ultrasonore e applicazioni alla televi - 
sione - Brockelsby C. F - Palfreeman ]. S. 


Ùf 
I 
Ti 


Bi 


92 D 


08 D 
08 D 
08 D 


75 D 


m) comunicazioni via satelliti (vedi anche 20 h - 41 r) 


NOTE DI REDAZIONE 
Telecomunicazioni transcontinentali . 


ARTICOLI E COMUNICAZIONI 


Prospettive sullo sviluppo delle telecomunicazioni 
transcontinentali - Pallavicino L. . 


NOTIZIE E INFORMAZIONI 


Entrata in servizio della stazione terrestre del Fucino 
per comunicazioni via satellite . 


SUNTI E SOMMARI 
Stazione per telecomunicazioni attraverso satelliti - 
Kluth H. 


Risultati durante le Soa SII rile Telstar - Hous- 
SOARIZ : 

Sistema di navigazione mediante satelliti - Keats E. 

Comando e sorveglianza di satelliti per ga = 
Carl H. : 

Guida a distanza di veicoli e corpi volanti - Heilbron 
IE RAOLI 3 ; 

Esecuzione di una manovra di concentramento. = 
Tschauner J. - Hempel P. 

Orbite per satelliti per comunicazioni ad accesso ) mul- 
tiplo - Dalgleich D. I. - Jefferis A. K. 5 
Interferenza fra una stazione terrestre di comunica- 
zione a satellite e le stazioni terrestri - Chamber- 

lain J. K. 


n) radioastronomia 


NOTIZIE E INFORMAZIONI 
Il radiotelescopio di Nancay . 


SUNTI E SOMMARI 


Il riometro per radio-astronomia - Urbarz H. . 
La radioastronomia e l’elettrotecnica - Smith F. G. 


o) disturbi e protezioni relative (vedi anche 40 0) 


SUNTI E SOMMARI 


Disturbi prodotti dall’effetto corona su gli isolatori - 
Zaazou A. - Khalifa M. - El- Debeiky Ss 5 

Disturbi radioelettrici e possibilità di deparassitaggio 
- Fromy E. . $ ai 


p) misure radiotecniche 


LIBRI E PUBBLICAZIONI 
Handbook of Microwaves Measurements - Sucher M. 


OTO 
Introduction to Microwaves Theory and Measurements 
SRIEANCERA RICA, X 


SUNTI E SOMMARI 
Misura assoluta della potenza d’una microonda - Hea- 


ton A. G. . 
Misure d’irradiazione da pali in ‘traliccio alle ‘frequen- 
ze elevatissime dell’onda radio incidente - Hill P. 


CI: 


v) varie 


ARTICOLI E COMUNICAZIONI ! 

Possibile organizzazione di un servizio pubblico di ra- 
diomobile a commutazione automatica - Cappetti I. 
- De Flammineis A. ia a 


3 


QD 


60 D 


80 


894 


IO D 


Sg i 


560 


CELLE RERO TE CGNICA 


LI 
Progetto di un sistema radiomobile pubblico per gran- 
di centri urbani - Casale R. - Colavito C. 560 
Caratteristiche generali di un servizio radiomobile 
pubblico - Casale R. - Mascioli A. i, 560 
Disturbi additivi del canale elettromagnetico nei si- 
stemi radiomobili - Colavito C. SS - 562 
Indagine statistica sulle relazioni 089, il parametri 
esterni dei ricetrasmettitori per mezzi mobili - 
Maestrini R. 571 
NOTIZIE È INFORMAZIONI 
Dimostrazione di trasmissione di energia elettrica 
senza fili 137 
Terzo colloquio sulle telecomumicazioni : a microonde 1RR07a 
LIBRI E PUBBLICAZIONI 
Handbuch fiir Hochfrequenz- und Elektrotechniker. 
VII Band - Kretzer K. 194 
Microwave Solid-State Engineering - . Nergaard or Si 
- Glicksman M. - 196 
Il manuale del Radiomece ‘anico - Angeletti & B. 740 
SUNTI E SOMMARI 
Processi tecnologici alle officine di Bucarest - Ldzd- 
roiu D. F. 28 D 
Il servizio radio mobile - Stahl W. 60 D 
36. - Società scientifiche, esposizioni, congressi, 
concorsi, ecc. 
NOTIZIE E INFORMAZIONI 
La conferenza mondiale dell’energia E set- 
teinbre 1964) 66 
Colloquio internazionale sulle tecniche delle i memorie 68 
Concorso con un premio di L. 200 000 per una tesi di 
laurea riguardante i trattamenti superficiali del- 
l’alluminio e in particolare la ossidazione anodica 68 
Concorso per tesi di laurea . = 68 
Conferenza sulla utilizzazione dei calcolatori elettro- 
nici per il controllo dei processi industriali . 135 
Rapporto annuale della UCPTE . 135 
Conferenza internazionale su la « Commutazione cleti 
tronica » . 136 
Corigresso internazionale s sui ‘problemi costruttivi e ‘ di 
esercizio delle moderne centrali . 2 136 
XII Rassegna internazionale elettronica, nucleare e 
teleradiocinematografica; XII Congresso scientifico 
internazionale per l'elettronica x 136 
1* Mostra internazionale della saldatura e delle co- 
struzioni saldate . , , 136 
Salone internazionale dei componenti elettronici î 136 
Seminario internazionale su i circuiti integrati . 136 
VIII Conferenza internazionale sulla protezione con- 
tro i fulmini , 136 
XXXIV Salon International ‘des Arts Ménagers : 136 
XII Rassegna Internazionale Elettronica, Nucleare e 
Teleradiocinematografica SEXI Congresso Scienti- 
fico Internazionale per l’Elettronica - Giornate In- 
ternazionali di studio sulla Energia Nucleare - 
V Convegno sui sa spaziali di ogg! e di do- 
mani ; 190 
Premio di studio ‘de, Alessandro ‘Bonav cram . 190 
Premio triennale per la Fisica Francesco Somaini - 
Borsa Hednctico Somaini per lo studio della Fisica 190 
VII Congresso internazionale del vetro . 190 
Premi e borse di studio dell’Istituto Lombardo di 
Scienze e Lettere _ - 257 
Commissione direttiva del CNEN è ; 3I5 
Concorso a 30 posti di capo tecnico di 1% classe : 378 
Fiera internazionale dell’elettronica, delle telecomuni- 
cazioni, dell'automazione e della tecnica nucleare . 378 
Fiera internazionale di Budapest . : 378 
IFAC/IFIP Symposium sulla microminiaturizzazione 378 
III Congresso internazionale del vuoto . 378 
III Congresso nazionale sulla documentazione < e Pin- 
formazione scientifico-tecnica 378 
XI Congresso annuale della Associazione Generale per 
l’edilizia - AGERE . . 378 
Atti del III Congresso di ciherniutità . 438 


Assunzione di ingegneri elettrotecnici da parte della 


LII 


Banca internazionale per la ricostruzione e lo svi- 
luppo . ; 

Esposizione internazionale dei (Fasportia. e delle co- 
municazioni (IVA) i 

Nomina del nuovo Presidente del Consiglio Nazionale 
delle Ricerche 

Rassegna internazionale elettronica Ucina e fi 
radiocinematografica : 

Conferenza internazionale sulla produzione ‘fermmoio: 
nica di energia elettrica . : 

Convegno sul calcolo analogico; convegno di dnalisi 
numerica ; È 

XI Convegno nazionale del progresso edile , 

Dodicesima conferenza generale dei pesi e delle mi- 
SUreaa 

Interkama 1965 ; 

IV Congresso IMEKO . : 

Bando di concorso a 65 borse per studi e ricerche ‘of- 
ferte dalla NATO, per il so 66 . 

Congresso dell’ Acciaio . : 

XIV Convegno nazionale degli” ingegneri italiani 5 

Seminario internazionale su la Automazione nella pro- 
duzione e distribuzione dell’energia elettrica . 

Terzo colloquio sulle telecomunicazioni a microonde . 

Organizzazioni internazionali ? 

XXXI Mostra nazionale radio televisione, III Salone 
internazionale componenti elettronici, II esposi- 
zione europea elettrodomestici, 4° Convegno tec- 
nico componenti elettronici c 

35° Salon International des Arts Ménagers : 

Simposio internazionale sulla microelettronica . 

Costitazione di un Gruppo per l’elettronica medica . 

XIII Congresso scientifico internazionale per l’elet- 
tronica . î 

Concorso per uno studio su arg omento termotecnico : 

Borse di studio per l’estero . 


SEZIONI E COMMISSIONI 
Borse di studio Lia Alocco . 


SUNTI BÈ SOMMARI 


Conferenza radio amministrativa straordinaria - Booth 
(Gai 


37. - Statistica, tarifficazione e vendita. 


LETTERE ALLA REDAZIONE 

Apparecchio portatile di controllo dei contatori elet- 
trici, atto a funzionare in due diverse maniere - 
Righi A. . 


DALLE RIVISTE 
Gli interscambi di energia in Europa . 


NOTIZIE E INFORMAZIONI 


La produzione di energia elettrica in Turchia . 
L’industria elettrica spagnola . 


SEZIONI E COMMISSIONI 


Metodo e mezzi di ottimazione della rete nazionale di 
trasporto - Kopecki K 


SUNTI E SOMMARI 


Energia elettrica in Svizzera nell’annata 1962-1963 . 
Fatturazione dell’energia con un igroia IBM - 
Hann H. 

Sorveglianza del budget di investimenti per mezzo o di 
un impianto IBM a carte perforate - Kònig F. 
La determinazione del valore ottimo del fattore di po- 

tenza - Pavlovic P. 
Energia elettrica nell’America del Sud - ‘Reiche w. 
Consumo di metalli - Wolff H. î 
Energia in Inghilterra nel 1962- 1963 - ‘Hahn H. 
Energia in Svizzera nell’annata 1962-1963 
Impianti in corso in Austria - Kònigshofer E. 
Nuove sorgenti d’energia svizzere - Winiger A. 
Aumento del consumo di energia e del reddito na- 
zionale - Felix F. 
Ricerche di mercato - Boggis I. È 
Analisi del fabbisogno - Schaefer H. 


EELETTPROTBECNICA 
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488 
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670 
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738 
773 
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888 
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445 


46 D 


363 


878 


437 
888 


197 


IO D 
IO D 
IO D 


10 D 
28 D 
28 D 
29 D 
61 D 
6I D 
6I D 


79 D 
93 D 
93 D 


Tariffa stagionale per forniture domestiche - Bolton 

Investimenti fatti in TERRA nel settore delle fonti 
di energia - Bosnic C. ; 

Il prezzo economico dell” energia - Filipovic B. 

Centrali termiche in Jugoslavia - Veljkovic V. : 

Consumo di energia nelle abitazioni nel 1961 în Au- 
stria - Grimm H. P 

Relazioni dell’industria carbonifera e ‘della Produzione 
di energia elettrica in Austria - Brandstetter H. 

Energia elettrica in Svizzera nel 1962-1963 . 

Il gruppo regionale per l’economia elettrica SUDEL 
- Cuckovic D. Ò 

JE; smminisfrazione e la statistica ‘nelle. imprese da 
triche - Tubic S. 5 

Energia nella Germania Occidentale ‘nel 1963 - Meyer 
oi det 

Rappresentazione ‘omografica delle tariffe 2 Nussbau- 
mer M. . 


38. - Telefonia e telegrafia. (vedi anche 7) 


a) questioni generali 


ARTICOLI E COMUNICAZIONI 


Prospettive sullo sviluppo delle telecomunicazioni 
transcontinentali - Pallavicino L. 3 
Invito alla teoria dei grafi - Marvaldi D. 


LIBRI E PUBBLICAZIONI 


Messtechnik an Fernmeldeanlagen der Energieversor- 
gung - Kùhn H. - Simon G. . 


SUNTI E SOMMARI 


Trasmissione in multiplex a tempo contratto - Flood 
J. E. - Urquhart-Pullen D. I. È 

Accumulazione a condensatore nella trasmissione mul 
tiplex a tempo contratto - Flood J. E. - Urquhart- 
Pullen D. I. È 

Interpolazione nel parlato nella trasmissione multi 
plex - Flood J. E. - Urquhart-Pullen D. I. Psa Lio 

Sistemi di trasmissione per circuiti multipli - ‘Fran- 
klin R. H. Ss ° 

Proprietà statistiche dei segnali parlati - Richards 
DATE Veed: 

Le telecomunicazioni fra 25 anni - de F erranti Ss. Z; 

Modulazione con codice ad Fa (pcm) - Reeves 
ALA RAEE SRI Sa e 


b) problemi di traffico e di tariffe 


LIBRI E PUBBLICAZIONI 

Principi di traffico telefonico - Gandais M. - Sanne- 
ris A. " 

Communication neta: 
Kleinrock L. 


‘stochastic flow. and delay È 


SUNTI E SOMMARI 


La tassazione delle comunicazioni telefoniche in base 
ad impulsi periodici - Kevorkian K. c 

Indicazione di tassa nel collegamento dl'abbonato - 
Vogelsanger E. 


Teoria dell’informazione e rnimmerazione - Deuttickh 
IDE 


c) centrali telefoniche 


NOTIZIE E INFORMAZIONI 

Attivazione della prima centrale telefonica di tecnica 
elettronica in Italia 

SUNTI E SOMMARI 


Alimentazione di ùffici telefonici - Kurewitz H. . 
Alimentazione per sistemi di commutazione - Saubert 
K. = Schroer F. . 


d) apparecchi trasmittenti e riceventi 


SUNTI E SOMMARI 
Apparecchi telefonici a prepagamento - Meloni M. . 


(1965) 
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109 D 
109 D 
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126 D 
134 D 


144 D 
ISI D 
167 D 


176 D 
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71 


543 


12 D 


94 D 


667 


94 D 


94 D 


29D 


(1965) 


f) linee aeree e fenomeni perturbatori (vedi anche 40 0) 


SUNTI E SOMMARI 


Influsso dei sistemi a frequenza portante - Schulz E. 
- Vogl W. È 


g) cavi telefonici, telegrafici, coassiali ecc. 


SEZIONI E COMMISSIONI 
Recenti tipi di cavi per telecomunicazioni - Monelli 
R 


SUNTI E SOMMARI 


Telecomunicazioni con cavi dielettrici - Prache P. M. 
Cavi, condutture e accessori - Schiissler K. 
Trasformatori di riduzione - Dagefòrde H. Gi : 
Protezione di cavi per telecomunicazioni - Kuhnert 


Dx 3 IMVARNTES 0 
Tensioni indotte in cavi per telecomunicazioni . - Rie- 
del H. - Widl E. 


h) comunicazioni ad alta frequenza 


SUNTI E SOMMARI 


Un impianto a frequenza portante per 300 canali - 
Wagner A. a: 


i) telecomunicazioni a servizio di impianti elettrici 


(vedi anche 23 r) 


LIBRI E PUBBLICAZIONI 


Carrier Communication Over Power Lines - Podszeck 
Here 


v) varie 


ARTICOLI E COMUNICAZIONI 


Un sistema di telesegnalazioni su cavo per soccorso 
stradale - Tiberi M. 


NOTIZIE E INFORMAZIONI 


Segretariato della Union Internationale des Télécom- 
munications . 

Sullo stato attuale e sui progetti futuri per la telese- 
lezione in Italia . a % 

Diffusione della teleselezione - Addendum ; 

La telefonia in Italia . ; 

Impianto di sveglia telefonica completamente ‘auto- 
matico 


SUNTI E SOMMARI 

Protezione degli impianti di comunicazione dalle 
esplosioni nucleari - Hays J. B. 

Dispositivo d’interruzione per macchine di ‘notevole 
ingombro - Kimmerling W. 3 

Servizio abbonati assenti di Monaco - Birwinkel R. 
Dahms W. 2 

Misure dello AE ‘di rumore a frequenze subaudio 
- Sutcliffe H 


39. - Trasformatori. 


a) questioni generali (vedi anche 30 f - 10 q) 


NoTE DI REDAZIONE 


Trasformatori 
Rumorosità di trasformatori 


ARTICOLI E COMUNICAZIONI 
Prescrizioni e prove per i grandi trasformatori - Reg- 


giani F. 2 
Rilievi statistici Th TUDIOLOSItA di trasicimatod trifasi 
- Cervini G. C. 


LIBRI E PUBBLICAZIONI 


Electrotechnique. Tome 3: Machines à courant con- 
tinu. Transformateurs - Cahen F. 


SUNTI E SOMMARI 


Isolamento cellulosico applicato ai trasformatori - 
Berberich L. J. - Delhaye J. - Vaurchez P. ]J. . 


ISI D 


384 


46 D 


94 D 
126 D 


ISI D 


ISI D 


168 D 


317 


109 D 


135 D 


267 


259 


I2D 


RETE ERIOME:GINAIGZA 


Criteri nella costruzione di trasformatori in alluminio 
- Grosu S. - Stanciu V. - Togui D. - Sarpe M. . 
Sulle tendenze nella costruzione di trasformatori - 

Popov I. Sa: 
Hesiccamento nel LAO dio: un tate da 

210 MVA - Schmidt I. - Fiedler A. ah 
Un prototipo di trasformatore per 750 Ly Lute HS 
Trasformatori di potenza da 500 a 750 kV - Lutz H. 
Nuovo trasformatore per distribuzione - Book H. W. 
Trasformatori e riduttori - Frank A. - Zahorka R. . 
Raffreddamento di trasformatori in olio - Lobenstein 
Vibrazioni di ronzio di trasformatori - Ruhlmann R. 
Trasformatori - Aigner V. 


b) calcolo costruttivo e dei parametri 


NOTE DI REDAZIONE 
Autotrasformatori di interconnessione . 


ARTICOLI E COMUNICAZIONI 

L’ottimazione del progetto di trasformatori mediante 
calcolatori elettronici - Perez de Vera M. . 

Considerazioni sulla possibilità di rinunciare all’av- 
volgimento terziario negli autotrasformatori di in- 
terconnessione tra reti - Iliceto F. . 


SUNTI E SOMMARI 

Calcolo delle forze di corto circuito su macchina cal- 
colatrice - Witt D. 5 

Calcolo delle tensioni in Hassitonioni in un o 
tore collegato ad una linea di trasmissione - Lo- 
vass-Nagy V. - Szendy (65 c 

Perdite addizionali nei trasformatori a n° IReTaisa 
menti - Stix R. 


Problema del rumore dei casoria >, rendi ‘M. 
- Kronauer E. Ca 

Stabilità dei adorno ie urto cono brusco 
- Cirstea D. - Cojocaru I. - Gaciu C. - Ogrezeanu 
St. - Stanciu V. - Toma Gh. 


Determinazione delle forze ASRIGIO nei Masiornzioh - 
Cirstea D. 


Il riscaldamento dei ‘trasformatori in i olio - di Pierro 
Calcolo delle vibrazioni dei nuclei dei trasformatori - 
Matthieu P. 


La forma più economica ‘dei piccoli trasformatori - 
Kersic N. 


L’influsso dell’ isolamento ‘dei lamierini sulle perdite 
in nuclei di trasformatori - Schmidt J. - Eckel- 
mann P. 


c) collegamenti e dispositivi di regolazione 


SUNTI E SOMMARI 


Funzionamento in parallelo dei trasformatori con va- 
riatori di tensione sotto carico con controllo com- 
binato a reattanza negativa - Cowan J. M. - Ed- 
mondson K. L. - Preston L. L. e to 

La simulazione di un banco di trasformatori con re- 
golazione in fase e trasversa - Webs A. . o 

Commutazione sotto carico per mezzo di trasduttori a 
controllo di corrente - Stein W. . 


d) trasformatori speciali 


SUNTI E SOMMARI 
Regolatori monofasi a induzione - Heger F. - Holy M. 
Trasformatori per forno - Nausch F. 


Il trasformatore ad avvolgimenti sopraconduttori - 
Mailfert A. 


v) varie 


NOTIZIE E INFORMAZIONI 


Gravi danni a un trasformatore per la mancanza di 
scaricatori 


DALLA INDUSTRIA 
Autotrasformatori a 400 kV per l'Enel . 


685 


44 


686 


12 D 


29 D 
29 D 


47 D 


109 D 
126 D 
126 D 


126 D 


135 D 


176 D 


94 D 
IIO D 


126 D 


30 D 
IIO D 


127 D 


LIV 


L'EIBSTIIRO EEN 


40. - Trasmissione e distribuzione. (vedi anche 8) 


a) questioni generali 


ARTICOLI E COMUNICAZIONI 


Impianti di terra dei pali di sostegno delle linee ad 
alta tensione - Alfano A. 

Invito alla teoria dei grafi - Marvaldi DI 

Un singolare regime di ferrorisonanza selle reti tri. 
fasuleWliceto ki 


DALLE RIVISTE 

La copertura delle punte di potenza mediante gruppi 
turbina-motore a reazione - Baleriaux H. . . . 

Motori di aviazione per la produzione di energia elet- 
trica - McMillan J. C. . 


LIBRI E PUBBLICAZIONI 

Carrier Communication Over Power Lines - Podszeck 
IERI 3 

Berechnung Eirischer inni Edelmann Hi 

Hochspannungs und cagna -Schaltanlagen 
- Fleck B. È : 

Trasmissione e distribuzione dell’ energia elettrica - 
Faletti N. 


SEZIONI E COMMISSIONI 

Metodo e mezzi di ottimazione della rete nazionale di 
trasporto - Kopecki K. 

L’impiego dei calcolatori numerici i per lo studio delle 
reti elettriche - Esperienze e prospettive - Colom- 
VOTA a: 


SUNTI E SOMMARI 

Linee in zone montagnose della Svizzera - Niggli 
W. M. sE 

Gli schemi equivalenti dei multipoli a accessi ‘colle- 
gati a trasformatori ideali - Preda M. 

Linee aeree - Herzog W. 

Contributi romeni alla compensazione dell’ energia 
reattiva e deformante - Avramescu A. 

Tendenze nella costruzione di linee - Milovanovic M. 

Futura rete di interconnessione europea - Oberdorfer 

Statistiche sulle oscillazioni di tensione sulle reti - 
Bihler H. 

Considerazioni cafl'essrerio dale ‘reti con foci 
interconnessi - Boitchidzé S.- Camcamidazé C. . 


b) calcolo elettrico 


LIBRI E PUBBLICAZIONI 


Moderni criteri di calcolo delle linee aeree esterne a 
bassa tensione - Renier M, . 


SEZIONI E COMMISSIONI 


L’impiego dei calcolatori numerici per lo studio delle 
reti elettriche - Esperienze e prospettive - Colom- 
D'ORA PEAo ES: 


SUNTI E SOMMARI 


Potenza reattiva nelle linee ad alta tensione - Rupp E. 
Calcolo dei parametri di linee polifasi - Galloway R. 
H. - Shorrocks W. B. - Wedepohl L. M. . 
Potenze reattive nella rete jugoslava - Ivosevic N. . 
Potenza reattiva e apparente in reti monofasi - De- 
penbrock M. . . RELIRo ge 
Il calcolo delle reti complesse - ‘Preda M. - Cristea RE 


c) linee ad altissima tensione (vedi anche 40 0) 


DALLE RIVISTE 


La sottostazione di trasformazione « Westtirol ». 
linea a 380 KV dalla cabina Oetztal al confine . 


[a 


SUNTI E SOMMARI 


Trasmissioni da 500 a 750 kV - Bòcker H. 

Trasmissione ad altissima tensione - Brown VA to 
Hunter E. M. 7 

Progettazione di trasmissioni ad altissima tensione - 
Jancke G. 


298 
503 


621 


49 


49 


3I7 
379 


440 


672 


197 


383 


739 


La prima trasmissione a 735 kV - Cahill L. 
Trasmissione ad altissima tensione - Bòcker H. . 


d) descrizione di linee 


NOTE DI REDAZIONE 
Linee ad altissima tensione . 


ARTICOLI E COMUNICAZIONI 
Le linee a 735 kV della Quebec Hydro Commission - 
Canadà - Comolo M. - Finzi M. - Zago P. . 


NOTIZIE E INFORMAZIONI 
Una linea a 500 kV lunga 180 km . 


SUNTI E SOMMARI 

La linea a 380 kV dal Tirolo al confine austro-bava- 
rese - Krautt W. - Blumer R. E 

Il semi-anello a 380 kV intorno ad Amburgo 2 Sidau 
igt, 


e) reti di distribuzione 


NOTE DI REDAZIONE 
Reti di distribuzione urbana . 


ARTICOLI E COMUNICAZIONI 

La protezione automatica dai pericoli di elettrocu- 
zione negli impianti di utilizzazione dell’energia 
elettrica a bassa tensione. Un nuovo interruttore 
differenziale - Colombo G. . . 

Alcune considerazioni sulla scelta delta diana 2 
tima tra cabine di trasformazione in una rete elet- 
trica di distribuzione cittadina - Mocci S. - Fa- 
brizì M. . 


NOTIZIE E INFORMAZIONI 
Gli impianti elettrici per il traforo del Monte Bianco 


SUNTI E SOMMARI 


Protezione per mezzo di interruttori a corrente di gua- 
sto - Ammann Ch. a 

Cadute di tensione in una rete a maglia - | Pirotte P. 

Distribuzione cittadina sotterranea - Lawrence R. F. 

Apparecchiatura elettronica di collegamento a sicu- 
rezza intrinseca - Le Goff L. - Riches M. . . 

Gli impianti nel Teatro di Monaco - Macke R. - 
Schurrer E. 5 

Distribuzione e controllo | in un 1 cementificio - ‘Lordi 
ATO: È 

L'alimentazione dell’ Esposizione Svizzera del 1964 - - 
Richard R. ? 

Criteri di progettazione ‘delle linee a ‘media tensione 5 
Dagnino U. S 

Costruzione ed esercizio di una i rete ‘urbana. a 18 kV 

- Jaccard P. 
Disagio nelle grandi città 5 ‘Ljubojevic V. 


g) fenomeni transitori e protezioni relative 
(vedi anche 2 b, f, g - 20c, d) 


ARTICOLI E COMUNICAZIONI 


Considerazioni sulla possibilità di rinunciare all’av- 
volgimento terziario negli autotrasformatori di in- 
terconnessione tra reti - Iliceto F. 


SUNTI E SOMMARI 


Problemi posti dalla evoluzione delle correnti di corto 
circuito - Feintuch P. - Pardigon VERDIVIE Gs: 

I problemi di tenuta al corto circuito - Teillier IRE 

Il doppio guasto nelle reti trifasi - Muckenhuber R. 

Registrazione di sovratensioni nella rete austriaca a 
I1o e 220 kV - Wagner E. È " 

Determinazione della sovratensione ammissibile al di- 
stacco di trasformatori a vuoto - Staub B. 

Linee protette contro il fulmine - Schwab F. 

Interruzione unipolare nel caso di corto circuito a ter- 
ra in una rete a maglia - Wagner A. - 

Influenza degli interruttori ad autorichiusura sulla 
stabilità in transitorio dei sistemi elettrici di tra- 
smissione ad alta tensione - Humpage W. D. - 
Stott B. are 
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30 D 
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30 D 
47 D 
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62 D 
62 D 
95 D 
IIO D 

127 D 


127 D 
ISI D 


686 


12 D 
12 D 
13 D 
13 D 


30 D 
3I D 


31 D 


32 D 


(1965) 


La protezione delle reti elettriche a alta tensione - 
Petard M. 

Calcolo di correnti di carte circuito in n impianti a bas- 
sa tensione - Pfeiler V. - Streuber M. - Voland H. 

Protezione di scaricatori contro ‘ai per ful- 
mini - Burger U, ; 

Fenomeni di accoppiamento su ‘lines - Briderlink. R. 
- Seinsch H. O. d 

Bobine di compensazione di contatto a (ectal a nucleo 
regolabile - Hirmann J. - Millian K. 0 

Riflessione delle onde di fulmine su un palo di gran- 
de altezza - Motochichì Morì - Mikio Kawai 3 

Reattanze da 16 MVA con o idraulico del 
nucleo - Pawelka E. 

Contatti a terra nella rete a II0 kV di Vienna - . Wer- 
ner it. AMICO c 

Tensioni nel caso di inserimento di linee a i vuoto - 
Kuhn H. D. 3 

Potenza di corto circuito nelle reti | svizzere - Bader 
H. - Baltensperger P. - Hartmann H. - Roth A. W. 

La selezione di corti circuiti in reti a media tensione 
- Bihler H. : 

Calcolo per mezzo di tabelle IC COLI Di SO 
circuito in reti a maglia - Kissmann G. . 


h) danni, pericoli e protezioni (vedi anche 12 b) 


NOTE DI REDAZIONE 
Protezione contro elettrocuzione . 


ARTICOLI E COMUNICAZIONI 


La protezione automatica dai pericoli di elettrocu- 
zione negli impianti di utilizzazione dell’energia 
elettrica a bassa tensione, Un nuovo interruttore 
differenziale - Colombo G. . 


LIBRI E PUBBLICAZIONI 
Colloque international sur les accidents électriques . 


SEZIONI E COMMISSIONI 

Protezioni differenziali contro le tensioni di contatto 
negli impianti utilizzatori a bassa tensione - Capo- 
VAL GAM MER e e 


SUNTI E SOMMARI 

L’elettrocuzione e i soccorsi agli infortunati - Serati 

Infortuni in Svizzera negli anni 1961 e a - Hom- 
berger E. 

Soluzione di problemi di protezione per mezzo di n mo- 
delli - Stephanides H. 


i) economia ed esercizio (rifasamento, stabilità, 
ripartizione di carichi ecc.) 


SUNTI E SOMMARI 

Ripartizione del carico con sistemi elettronici di ela- 
borazione di dati - Isay G. 

Influenza di alcuni parametri sui processi transitori 
di regolazione - Manea F, - Ionescu S. 

Condensatori di interruzione per DER di compen- 
sazione - Smolka J. - Schwerma R. . . : ; 

Risoluzione dei problemi di stabilità in transitorio - 
Dharma Rao N. - Rachamandra Rao H. N. : 

Regolazione della frequenza e delle potenze - Donati 
F. - Fiorio G. P 

Calcolatrice per il calcolo del flusso ‘della potenza in 
un sistema interconnesso a corrente alternata e 
continua - Horigome T. - Ito N. . . 

Il sistema Addaps - Lydick H.W. - Sutherland È F. 

Automazioni nell’esercizio con centrali interconnesse 
- Penescu C. ” 7 

Stabilità e sovratensioni = Glavitsch H. 

Stabilità dei forti carichi asincroni - Gougenil ]. G. 
Baudry J. C. ; ; 

I trasformatori di regolazione 5 Markot rcic B. î 

Progettazione, esercizio di reti - Bauer IE 

Condensatori a elementi normalizzati per la compen- 
sazione dell’energia reattiva - Checiulescu M. 

La regolazione di tensione nei nodi 110/35 kV - Ca- 
lovic M. . 


168 D 


139 D 


FABDETEROTECNICA 


Schema luminoso ausiliario per il ripartitore del ca- 
rico - Horstmann B. - 

Connessione interna ottima per i condensatori di po- 
tenza - Bercu A. 


Curve di carico e ea della Fida S Mo- 
rel Ch. 


Simmetrizzazione di ‘carichi per mezzo di reattanze - 
Schònbacher K. 


Processo di calcolo per la ripartizione del carico - 
Theilsiefje K. - Wagner H. 


l) collegamenti internazionali 


DALLE RIVISTE 
Gli interscambi di energia in Europa . 


SUNTI E SOMMARI 

Nordel e Konti-Skan - Bauer L. 5 

Ricerche circa i fenomeni d’ apertura nei i riguardi del- 
la rete dell’Europa occidentale - Luder cn a 
der A. - Bloch H. - Frey W. ag - 


32 D 


m) trasmissione a corrente continua (vedi anche 9) 


NOTIZIE E INFORMAZIONI 


Un collegamento a corrente continua ad alta tensione 
fra l’isola di Vancouver e la costa occidentale del 
Canadà Said 

Il collegamento a Corrente continua fra sli continente 
e l’ isola di Vancouver . . 

Collegamento sottomarino fra la Spagna e ‘il ‘Marocco 


SUNTI E SOMMARI 


Progetto di un trasporto di energia a corrente conti- 
nua nel Canadà - Kroms A. 0: 

Azione di soccorso nei convertitori a ponte ‘corrente 
continua ad alta tensione - Vithayathil J. J. 

Trasmissione a corrente continua alta tensione - Bar. 
tenstein R. . 


n) modelli di rete e artifici di calcolo 


SUNTI E SOMMARI 


Procedimenti numerici di risoluzione dei problemi 
sulla distribuzione del carico - Laughton M. A. - 
Humphrey Davies M. W. 


135 D 


48 D 


o) disturbi alle telecomunicazioni (vedi anche 300, 838 f) 


SUNTI E SOMMARI 


Calcolo dei disturbi provocati da linee ad alta ten- 
sione - Erik von Pfaler C. È 

Problemi d’influenza con riflesso ai compiti di sicu- 
rezza - Erbacher W. 3 

Terre di sostegni e vicinanza a cavi di ‘telecomunica- 
zioni - Klos G. 


q) impianti di miniere 


SUNTI E SOMMARI 
L’elettricità nelle miniere - Wilkinson C. D. . 


v) varie 


NOTIZIE E INFORMAZIONI 

Linee aeree esterne . . 

Rapporto annuale della ÙCPTE . i 
SUNTI E SOMMARI 


Resistenza specifica di terra della linea a 220 kV 
Granéarevo-Trebinje-Dubrovnik - Arandelovic D. . 

Dispositivo di isolamento per lavori sotto tensione - 
Irresberger G. . 


41, - Trazione e propulsione. 
a) questioni generali 


ARTICOLI E COMUNICAZIONI 

Un'’alternativa economica alla dieselizzazione della li- 
nea dorsale sarda: l’elettrificazione in monofase 
50 Hz - Camposano P. - Manunza F. . 


14 D 


129 
135 


14 D 


I4 D 


LVI 


Considerazioni sulla polarità della linea di contatto 
nella trazione elettrica a corrente continua - Di 
IMiarioRPSSk ME 

Possibili applicazioni dell’ elettrotecnica. e dell’ elettro- 
nica al trasporto IRA di merci su rotaia - Gam- 
bassi F. ; 

Il sistema di trazione a 3 000 Vv a cotrente continua 
è ancora attuale? - Malusardi F. . 

Il sistema a corrente continua a 3 kV. Possibilità e 
prospettive di evoluzione - Martarelli G. 

Un problema della trazione elettrica a nen conti- 
nua : la protezione catodica delle condotte metal- 
liche attraversanti linee elettriche - Muzio A. 

Prevedibile costo del sistema monofase 25 KV in un 
caso concreto sulla rete F.S. - Pascucci L. - Proia 

Note sulla determinazione della potenza dei mezzi di 
trazione a corrente continua - Perticaroli F. . 

Trasporti, elettrotecnica, elettronica ed altre cose - 
D’Arbela A. 


SUNTI E SOMMARI 

Protezione di tubazioni nelle vicinanze di ferrovie 
elettrificate - Buckel R. È È 

Elettrificazione della rete ieionena in a aona - 
Prasch A. 


b) produzione, conversione e recupero di energie 
(vedi anche 9) 


ARTICOLI E COMUNICAZIONI 


L’impiego dei raddrizzatori al silicio nelle sottosta- 
zioni di conversione per trazione - Accornero L 
Ammodernamento e potenziamento delle linee a 

3009 V corrente continua delle Ferrovie dello Sta- 
to. Sottostazioni di conversione prefabbricate e cai 
installazione all’aperto - Fiocca F. ca. 
Criteri di dimensionamento delle sottostazioni di con- 
versione delle F.S. - Pascucci L. - Proia R. . ; 
Centraline di alimentazione per apparati di segnala- 
mento ferroviario equipaggiate con apparecchia- 
ture a semiconduttori - Rogione 1a ; 
Sottostazioni di conversione : impiego di taddrizsatori 
a semiconduttori - Formica G. C. 
Impianti di alimentazione linea n. 
Milanese - Castelli D. . 


I Metropolitana 


SUNTI E SOMMARI 


L’alimentazione delle Ferrovie Austriache - Koci A. 
Alternatori monofasi per le Ferrovie Austriache - 
Weiss R 


c) linee di trasporto e di contatto e interferenze 


ARTICOLI E COMUNICAZIONI 


Regolazione automatica della tensione della linea di 
contatto, tramite variatori di rapporto sui trasfor- 
matori di gruppo, realizzata per le ferrovie dello 
Stato del Cile - Barbagallo A. M. 

Localizzatore dei guasti negli impianti fissi di trazione 
elettrica a 3 000 V corrente continua - Bertini S. 
M. - Finzi V. 

Risultati di esperienze sulla c corrosione in binari a tra 
zione elettrica - Biorci G. - Inga U. 

Isolamento e messa a terra nelle linee di contatto per 
trazione - Malusardì F. - Ranzini A. 


d) segnalazioni, controlli e comandi 


ARTICOLI E COMUNICAZIONI 


Progressi nel campo delle applicazioni elettriche alla 
sicurezza dei trasporti ferroviari - Bianchedì R. . 

L’alimentazione di SOLI di segnalamento e sicu- 
rezza - Bertini S. È 

Sistema di blocco Da e di ripetizione a ‘bordo 
di informazioni mediante circuiti di binario ad au- 
diofrequenza « AFO » - Fava G. - Chiriotti V. . 

Westcab II-40. Sistema elettronico di ripetizione in lo- 
comotiva di informazioni puntuali e comando auto- 
matico di frenatura - Germak F. - Ninotti A. . 

Controllo della ripetizione discontinua dei segnali in 
macchina - Landino P. . 


L'EISETIVROTENGNOIOTA: 
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572 
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Contributo dell’elettronica agli impianti di Ea 
mento ferroviario - Liverani A. Labate 

Ripetizione segnali e controllo di velocità (continui e 
discontinui) nelle prospettive delle necessità della 
rete F.S. - Liverani A. - Tescola G. 

Una apparecchiatura elettronica di allarme per la pro- 
tezione delle squadre di lavoro sui binari - Me- 
liarca R. - Riguzzi G. - Amadei U. 

La tecnica dello stato solido nelle apparecchiature del 
segnalamento ferroviario - Muzzioli D. È 

Segnalazioni e automatismi per la marcia dei treni 
nella fase di progresso dell’elettronica e della ci- 
bernetica - Notari M. 

Codici di indirizzo per multipli ad accesso ; casuale 
nell’impiego su mezzi mobili - Pallari R. 

Criteri di applicazione ed estensione dei telecomandi 

negli impianti di trazione elettrica delle Ferrovie 
dello Stato - Proia R. - Gargiulo A. ò 

L’unità per deviatoio semplite transistorizzata - o 
gione E. - Tietz P. 

Alimentatore ad impulsi per circuiti di binario ; im- 
piegante thyristor - Viano G. D. 


NOTIZIE E INFORMAZIONI 


Dispositivo automatico per l’identificazione e lo smi- 
stamento . 


SUNTI E SOMMARI 

Comando automatico dei treni elettrici - Dell R. - 
Manser A. Wi... 

Radar sulle ferrovia - Ogilvy H. H. n NRE AZ O cEa 

Segnalazione per binari di manovra - ‘Niederhauser lele 

Influsso dei convogli ferroviari in linea e comando 
automatico di treni rapidi - Baàhker F. . R 

Segnalazione di via libera nelle ferrovie svizzere - 
Oehler K. 


e) materiale mobile 


NoTE DI REDAZIONE 
Locomotive elettriche . 


ARTICOLI E COMUNICAZIONI 


La nuova locomotiva E 444 delle Ferrovie Italiane 
dello Stato - Giovanardi G. 

Nuave locomotive elettriche da manovra delle Ferro- 
vie dello Stato - Barenghi F. 

Impiego dei convertitori statici per L'illuminazione 
elettrica autonoma (IEA) delle carrozze ferroviarie 
- Bonami R. - Trimani F. . c 

Gli impianti di riscaldamento elettrico installati” sui 
veicoli F.S. - Celebre M. 

Impianto condizionamento dell’ aria sui ‘rotabili ‘ferro- 
viari - Ciampi I. 

Progresso nel campo dell’ illuminazione dei veicoli fer- 
roviari - Corradini C. 

L’esercizio del riscaldamento elettrico dei treni sulla 
rete italiana delle Ferrovie dello Stato - Di Noto 
G. - Papitto ‘A. 

Equipaggiamenti elettrici dii nuova concezione per v a- 
zionamento delle porte di veicoli per trasporto Piga 
blico - Ferrari-Bardile S. ; 

Conversione a bordo : impiego dei raddrizzatori a se- 
miconduttori controllati e non controllati - For- 
mica G. C. : 

Metodi e apparecchiature per ricerche a | carattere sta- 
tistico su fenomeni dinamici interessanti il mate- 
riale rotabile - Frullini R. 

Strumentazione per misura di fenomeni dinamici ‘sul 
materiale rotabile - Frullini R. rca 

Sovratensioni causate dalla fusione delle valvole A. i; 
in opera sui rotabili elettrici - Giagnoni C.. . 

Apparecchiature elettriche nell'impianto del freno dei 
veicoli ferroviari - Giorgetti A. 

Evoluzione nella progettazione dei mezzi di trazione 
a corrente continua a 3 000 V - Giovanardi G. 
Maffei G. Ò 

Impianto fisso per il riscaldamento ‘elettrico a & kV 
corrente continua dei treni nella stazione di Mi- 
lano Porta Garibaldi - Giovanardi G. - Petix P. 

Apparecchiatura per la misura dell’energia in cor- 


rente continua a bordo di impianti mobili - Lan- 
gella A. - Ganazzoli G. 


(1965) 
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(1965) 


Inverter ad alta frequenza per l’alimentazione di lam- 
pade fluorescenti - Macelloni P. 3 . 

Criteri di scelta di un pantografo per alte velocità - 
Manzo M. . . 

I rotabili elettrici veloci delle F. S. - Manzo M. 

Gruppi convertitori per servizi ausiliari - Marzocchi 

L'installazione dell’equipaggiamento elettrico a bordo 
di veicoli. Problemi particolari e soluzioni tipiche 
- Moretti M. . pu 3 

Apparecchiature di avviamento e resolazione per na 
zione leggera: aspetti attuali e i - Pa- 
storelli M. - Zerbini A. : 

Materiale rotabile a 3 000 V per ferrovie concesse - 
Perticaroli F. ; . 

Esperimento di frenatura elettrica reostatica su una 
locomotiva E 636 a corrente continua - 3 000 V - 
Piscaglia D. - Giovamnini M. Rigo 

Selettore automatico di tensione per gli ii di 
anno elettrico sui veicoli F.S. - Piscaglia 

- Surci T. o 

RT di alcuni parametri del circuito e © dell’ inter 
ruttore sui tempi di interruzione e sui valori delle 
sovratensioni nei circuiti a corrente continua di 
trazione elettrica - Polese N. . 

Pedale ferroviario di avviso, direzionale e A 
mente elettronico - Riguzzi G. - Amadei U. 

Comando elettronico per la lubrificazione automatica 
del bordino dei rotabili - Riguzzi G. - Amadei U. 

Regolazione continua non dissipativa della velocità di 
veicoli equipagg giati con motori a corrente continua 
campo serie - Roveda L. 5 

Progressi e tendenze nel Comando e nel controllo Ha 
veicoli a trazione elettrica - Tacconi E. . 


SUNTI E SOMMARI 

Controllo della tensione del motore nella trazione a 
corrente alternata - Jarvis E. A. K. 7 

Raddrizzatori a semiconduttori su mezzi di trazione - 
Hartmann O. - Tietze Ch. . . 

Regolazione di motore per automotrice - Nouvion F. 

Un controller a corrente continua elettronico - Le 
ner R. 

Apparecchiatura elettronica di comando per veicoli a 
motore - Miller F. - Tron G. - Ungrad H. 

Trasformatori da locomotive per le ferrovie indiane - 
Ecknauer E. 7 

Raddrizzatori per motori ferroviari - | Hengsberger se 
=-PutziUn = WetterstL. 


f) motori di trazione (vedi anche 27 c) 


ARTICOLI E COMUNICAZIONI 

Le spazzole per i motori di trazione - Baroin R. - Se- 
VHENZONE NITRO AT e SO O ene 

L’applicazione di bandaggi in vetro poliestere sui mo- 
tori di trazione ed ici a 3000 V corrente con- 
tinua delle Ferrovie dello Stato - Bolognin C. - Pi- 
scaglia D. . 

Sul controllo oggettivo della Tae dele mac- 
chine a corrente continua - Brandani V. 

Il motore lineare. Primi risultati di prove su un mou- 
dello - Campanari E. 

Descrizione e scopi della è nuova È apparecchiatura elet- 
trica progettata per le prove al banco dei motori e 
delle generatrici a corrente continua delle locomo- 
tive Diesel elettriche che verrà installata nell’offi- 
cina locomotive di Rimini - Capecchi E. 

Evoluzione nella progettazione dei motori di trazione 
ed ausiliari per i mezzi di trazione a 3 KV corrente 


continua - Giovanardi G. A 
Il motore di trazione a corrente continta, e la fiena: 


tura elettrica - Marzocchi G. 


SUNTI E SOMMARI 


Motori lineari per ferrovie - Laithwaite E. R. - Bar- 


wellF., T. oe” 
Flusso di campo e. induttanza principale i in motori di 


trazione a corrente mista - Cetin I. 


557 
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LEPETTROTECNICA 


£) locomotive speciali (Diesel - elettriche ecc.) 


ARTICOLI E COMUNICAZIONI 


Considerazioni sugli equipaggiamenti di trazione delle 
locomotive Diesel- elettriche moderne - Brandani V. 
Un problema di unificazione nella costruzione di rota- 
bili Diesel: le nuove locomotive 343-443 delle Fer- 
rovie dello Stato - Camposano P. 
L’equipaggiamento elettrico per la locomotiva Diesel- 
elettrica delle Ferrovie Nord Torino - Galluzzo L. 
La frenatura dinamica nelle locomotive Diesel-elet- 
triche - Galluzzo L. 
Una eccitatrice con poli speciali per la trazione Die- 
sel-elettrica - Gessoni G. E 
Nuova trasmissione Diesel- elettrica per locomotive - 
Kliemann N, è 
Considerazioni sulle macchine elettriche impiegate | nei 
veicoli a motore Diesel - Marzocchi G. . 
Utilizzazione della potenza installata e criteri di ‘di- 
mensionamento delle trasmissioni - Morelli V. . 
L’impiego dell’amplificatore magnetico nei mezzi di 
trazione delle Ferrovie dello Stato - Pettinato G. 
L'elettronica nella trazione elettrica. Controllo e rego- 
lazione della corrente della generatrice o 
di una locomotiva Diesel-elettrica - Rossi G. 


SEZIONI E COMMISSIONI 


Alcuni aspetti della trazione Diesel-elettrica - Galluz- 
ZOMIESE: : 


h) tramvie e metropolitane 


NOTE DI REDAZIONE 


Per la Metropolitana di Milano . 
La Metropolitana di Milano . 


ARTICOLI E COMUNICAZIONI 


Gli equipaggiamenti elettrici di comando delle vet- 
ture della M.M. - Gualterotti U. 

Considerazioni sull’attrezzaggio di una moderna linea 
metropolitana (linea n. 1 della ni di 
Milano) - Cirenei M. 

Controllo automatico della marcia ‘dei treni su una dre 
nea metropolitana - Cirenei M. 

La compensazione della frenatura elettrica e pneuma- 
tica delle elettromotrici della Metropolitana Mila- 
nese - Marzocco A. 

I dispositivi di avv iamento impiegati sulle elettromo- 
trici della linea n, 1 della i di Milano 
- Mastropasqua D. 

La protezione di estrema emergenza ‘nella Metropoli: 
tana di Milano - Meregalli G. 

Gli impianti elettrici ausiliari di illuminazione e ; forza 
motrice sulla linea n. 1 della Metropolitana di Mi- 
lano - Meregalli G. 

La linea 1 della Metropolitana Milanese considerata 
come conduttura esposta al campo di corrente ge- 
nerato dagli impianti di trazione in superficie e 
dagli stessi impianti M.M. - Tizzoni D. P 

Il problema dell’alimentazione a ausiliari nei co- 
mandi metropolitani - Vercesi G. 

Impianti di alimentazione linea n. 
Milanese - Castelli D. . 


I Metropolitana 


SEZIONI E COMMISSIONI 


Impianti di alimentazione della linea n, 1 della Me- 
tropolitana Milanese - Castelli D. 


SUNTI E SOMMARI 

Trasporti pubblici di Norimberga - Petersen W. ° 

Il materiale su DIRO della metropolitana di Pa- 
rigi - Lerowx |. 


i) filovie, teleferiche ecc. 


ARTICOLI E COMUNICAZIONI 

Equipaggiamenti elettrici per funivie con sistema di 
comando Ward-Leonard. Automatismi e e 
- Federici G. z 3 

Funivia di Merano. Comando, automatismo e sicu- 
rezza in una funivia rispondente ai più moderno 
livello tecnico - Freymadl H. |. . ? 
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176 D 


LVHI 


I circuiti elettrici nelle funivie - Greco G. 

Recenti indirizzi nella trazione nel controllo « e nel co- 
mando a distanza degli di funiviari - Ma- 
rocchi D. 5 

Le filovie in Italia. Sviluppo e perfezionamenti tecnici 
- Sorrentino M. : 

Considerazioni sui prelievi di energia | elettrica da par- 
te dei servizi filoviari - Squintani L. 


1) applicazioni elettriche su autoveicoli 


ARTICOLI E COMUNICAZIONI 


Rilievo e registrazione su autovetture in strada di 
dati caratteristici di marcia - Arrigoni V. - Gac- 
tani B. 

Caratteristiche dei sistemi di Accensione ad ‘alta fre 
quenza - De Rossi M. 


SUNTI E SOMMARI 


Il futuro dell’antomobile a batteria elettrica - Hender 
BASTI 
Equipaggiamento ‘elettrico per ‘automobile - | Rayner 


m) trazione ad accumulatori (vedi anche 13 d) 


ARTICOLI E COMUNICAZIONI 


Accumulatori elettrici di trazione - Allievi G. - Mau- 
lino A. 
Accumulatori elenzicii in servizio su alveicoli = Clerici G. 


n) propulsione navale 


LIBRI E PUBBLICAZIONI 


Elektrotechnik auf Handelsschiffen - Kosack H. aa 
Wangerin A. : 


SUNTI E SOMMARI 


Controllo a distanza della sala macchine - a 
RE c 

Propulsione elettrica marina - - Seigne D. St. ue 

Tendenze del macchinario di propulsione navale - 
Seigne DI. St. Ji. . 


o) impianti ausiliari di bordo 


LIBRI E PUBBLICAZIONI 

Elektrotechnik auf Handelsschiffen - Kosack H. ha 
Wangerin A. A SaaS 

SUNTI E SOMMARI 


Installazioni marine a corrente alternata - Gray D. . 

Messa a terra su navi - Jones D. ; 

Tecnica dell’azione a distanza nel caso di natanti - 
Augustin H. - Beigel O. . 


p) applicazioni su aeroplani 


SUNTI E SOMMARI 
Il pilota automatico moderno - Russ P. - Scholz H 


r) applicazioni su missili e veicoli spaziali 
(vedi anche 20 h - 35 m) 


NOTIZIE E INFORMAZIONI 


Le applicazioni dei generatori termoelettrici . 

Misura del ritmo cardiaco e del ritmo respiratorio di 
un ammalato o di un astronauta senza alcun colle- 
gamento materiale . 

Satellite meteorologico Nimbus 


SUNTI E SOMMARI 
Azionamenti per veicoli spaziali - Hiller H. . 


v) varie 


ARTICOLI E COMUNICAZIONI 


Criteri di riparazione e manutenzione dei mezzi di tra- 
zione elettrici, Confronto fra i costi delle ripara- 
zioni dei mezzi di trazione dei vari sistemi - Bolo- 
gnin C. 
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Dispositivo elettrico per lo smistamento dei carri fer- 
roviari con largo mu dell’alluminio - Dassetto 
G. 

Il sistenta ISSE di trazione! su ‘pnenmatici. Aspetti fun- 
zionali ed economici - Maestrelli R. . . . 

L’elettrotecnica e l’elettronica hanno svegliato un gi- 
gante addormentato « Transit Expressway » ed al- 


tri trasporti rapidi - Ravenna Lt. o 
Possibilità di impiego della monorotaia in Italia - Sor- 
rentino Mi. . . PIRRO 


Cenni sui:criteri e i limiti Fbi controlli e della regola 
zione automatica della ventilazione delle gallerie 
stradali - Spadon C. Bac 

Lo smistamento per gravità dei carri merci: possibili 
soluzioni - Tietz P. nate 7 

Una nuova Applicazione dei calcolatori di processo : 
gli impianti di smistamento ferroviario - Tietz P. 

Le apparecchiature elettriche per trazione : caratteri- 
stiche tipiche e problemi di fabbricazione - Weîl- 
ler G. . ; 3, 


NOTIZIE E INFORMAZIONI 


Sistema magnetico di trasporto di veicoli senza ruote 

Una pubblicazione UNI-CEI-UNIFER . 

Sommergibile per ricerche e ispezioni sottomarine 
profonde . 


SUNTI E SOMMARI 


L’elettrificazione ferroviaria in India - Awasty H. D. 

Trasporti interni « Télécanapé » e « Monorail » del- 
l’Esposizione Svizzera - Hirzel B. : 

Il controllo automatico del « Télécanapé » all’ Esposi- 
zione Svizzera - Honegger Ch. 


Prima elettrificazione sperimentale in Svizzera - ‘Sachs 
I, 


42. - Varie. 


NoTE DI REDAZIONE 


Onoranze al prof. ing. Marin . 5 
A proposito di normalizzazione internazionale 5 
La teoria dei grafi . 


ARTICOLI E COMUNICAZIONI 

Conferenza di aggiornamento su l’elettrotecnica e l’e- 
lettronica 

Invito alla teoria dei grafi - Marvaldi D. 

Discorso del Presidente Generale alla seduta inaugu- 
rale della LXVI Riunione Annuale dell’AEI - To- 
lomeo D. 


Trasporti, elettrotecnica, elettronica; ed altre cose - 
D’Arbela A. 


NOTIZIE E INFORMAZIONI 


Riassunti dei contributi originali che compaiono nel 
n. 12, XXXIII (dicembre 1964) di «Alta Frequenza» 
La nuova definizione del secondo . 5 
fp dei contributi originali che compaiono ‘nel 
XXXIV (gennaio 1965) di « Alta Frequenza » 
erre dei contributi originali che compaiono nel 
n. 2, XXXIV (febbraio, 1965) di « Alta Frequenza » 
Segretariato della Union Internationale des Té1écom- 
munications 
Riassunti dei contributi originali ‘che compaiono nel 
n. 3, XXXIV (marzo 1965) di « Alta Frequenza Da 
Riassunti dei contributi originali che compaiono nel 
n. 4, XXXIV (aprile 1965) di « Alta Frequenza » . 
Rivista dell’Ente Nazionale Prevenzione Infortuni 
« Securitas » 
PARSS. dei contributi originali che compaiono nel 
+. 5 XXXIV (maggio 1965) di « Alta Frequenza » 
Ro elettronica : 
Riassunti dei contributi originali ‘che compaiono nel 
n. 6, XXXIV (giugno 1965) di « Alta Frequenza » 
Fontana dei Pianeti . 
Il prof. Roberto Marin festeggiato a ‘Padova ‘alla fine 
del suo insegnamento . 
Riassunti dei contributi originali che compaiono nel 
n. 7, XXXIV (luglio 1965) di « Alta Frequenza » . 
Armonizzazione delle Norme in campo internazionale 


(1965) 
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(1965) 


Riassunti dei contributi originali che compaiono nel 
n. 8, XXXIV (agosto 1965) di « Alta Frequenza » . 

Il nuovo Presidente dell’ANIE . " 

Riassunti dei contributi originali che compaiono nel 
n. 9, XXXIV (settembre 1965) di « Alta Frequenza » 

Organizzazioni internazionali 

Riassunti dei contributi originali che compaiono nel 
n. 10, XXXIV (ottobre 1965) di « Alta Frequenza » 

Danno per eccesso di velocità causato da variazione 
neil’esercizio . 

Riassunti dei contributi originali che compaiono ‘nel 
n. 11, XXXIV (novembre 1965) di «Alta Frequenza» 

Sommergibile per ricerche e ispezioni sottomarine 
profonde ; 

Gravi danni a un trasformatore per la mancanza i di 
scaricatori 

Ampliamento dello stabilimento « Giancarlo Vallauri » » 
della Istrumenti di Misura CGS . 


LIBRI E PUBBLICAZIONI 

Mathematical Methods in Reliability Engineering - 
Roberts N. H. BT, 

Scienziati fisico- matematici inarchigiani 5 | Emanuelli 
G. < 

Elphyma Tables - . Inglestam Toor . Sjoberg Sa 

Dizionario tecnico-scientifico tedesco-italiano - 
boni P. 3 . 

Elsevier's Electrotechnical Dictionary Si ‘Clason w. 19 


Dizionario di elettrotecnica e di elettronica - Colella 
A. 


Car- 


SEZIONI E COMMISSIONI 


Consegna al consocio prof. ing. Mario Mainardis del 
premio nazionale Claudio “Castellani 

Les problèmes de l’efficacité des recherches scientifi- 
ques dans la science contemporaine - Malecki I. 


SUNTI E SOMMARI 


Normazione dei consumi specifici di energia nel caso 
delle produzioni non omogenee - Caracudovici V. 
- Dorfman E. . 
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RETE EROE GINGEUGZÀ 


Sistema coerente di indicatori del consumo specifico 
di energia - Gayrand J. - Moldoveanu N. - Nagy C. 

L’industria elettrotecnica della Repubblica RR 
Romena - Ghità N. 

L’aumento del livello tecnico della produzione - - Vià. 
doianu R. 

Realizzazioni tecniche alle Officine « Electroputere » » 
- Popovici V. - Heinrich A. 

Progressi eso î 

Un nuovo procedimento di calcolo delle lastre piane - 
Fanelli M. 

Stagni solari - Tabor H. 

Un ‘procedimento grafico di valutazione dei program: 
mi costruttivi - Angelini A. M. È 

Per verificare l'installazione dei prodotti (VIP) - 
Finch R. L. 3 

I rischi dell’evoluzione della ‘tecnica - = Roberts B. d 

Progressi tecnici . - 

Processi di sinterizzazione nella fabbrica” di Hermsdorf 
- Pertsch W. : 

Fabbrica di impianti elettrici ; 

Fabbrica di impianti elettrici di Dresda - Pirlus W. 
Krause G. st 

La fabbrica RCN ci Dresda S Gabler o]0 

Stabilimento « Elektrodyn » di Berlino - Hegner M. 

La fabbrica di apparecchiature di Berlino-Treptow - 
Rimasch H. > 

La fabbrica di costruzioni elettromeccaniche di Nie- 
dersedlitz - Weidauer R. - Forster H. È 

La fabbrica di impianti per l’industria ‘chimica in 
Lipsia - Wichmann E. - 

Fabbrica trasformatori di Berlino = | Zillgitt in, - Palke 
RE 

La fabbrica di locomotori ‘Hans Beimler - | Miiller vid 

Fabbricazione dei micromotori nell’Officina « Elettro- 
motor » - Toma I. - Craciunescu V. - Cocîrla T. . 

Progressi tecnici . 

Determinazione della teniperatura ambiente di ele- 
menti componibili - Lehmann G. . 

Influsso della produzione in serie sulla produttività - 
Schreiber A. 
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